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PREFACE 

INTENDED AUDIENCE 

The Amdahl 470V/5, V/6 Illustrated Parts Catalog (IPC) was produced for, and is intended to be 
used by Product Support and Services personnel. The IPC is to be used as a reference when ordering 
replacement parts and also to provide visual aids for the disassembly and reassembly of the 470 
System. 

Special note should be made that all assemblies and subassemblies in the IPC are not to be con- 
sidered Field Replaceable Units (FRUS). When ordering replacement parts, as much descriptive 
information as possible must be supplied, such as: 

a) The page number of the IPC the part is on. 

b) The item number of the part. 

c) Whenever possible, the part number on the part which is being replaced. 

The above information will provide Field Order Administration, or the individual taking the part 
order, a more comprehensive view of the situation. 

Due to Engineering Changes (ECs) that may have occurred since publication, and will occur in the 
future, the information in the IPC is as accurate as possible at the time of publication. Whenever 
possible, check the part number on the system to guarantee that you are ordering the correct 
EC level. 



RELATED PUBLICATIONS 

For assembly and subassembly information that is unavailable in the IPC, refer to site available 
technical publications such as: 

Field Engineering Reference Manual (F1027.0) 
Power Distribution System Manual (F1002.0) 
Console Manual (F1018.0) 

470V/7, V/8 Systems Installation Manual (F1043.0) 
470V/7, V/8 Memory System Manual (F1020.0) 



IPC ORGANIZATION 

This IPC is organized as follows: 



Chapter 1 


- EXTERNAL APPEARANCE 


Chapter 2 


- CONSOLE 


Chapter 3 


-CPU 


Chapter 4 


-C-UNIT 


Chapter 5 


- CHANNEL/CABLE ENTRY 


Chapter 6 


- PDU MOD-1 


Chapter 7 


-PDU MOD-2/3/4 


Chapter 8 


-MSU MOD-2 


Chapter 9 


-MSU MOD-3 


Chapter 10 


-MSU MOD-6 


Chapter 11 


-EUP 



Index tab dividers are provided for easy access to the chapters. The illustrations are appropriately 
identified in the Table of Contents under the heading of ILLUSTRATIONS. 
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External Appearance 




Figure 1—1 
Console 
314105-100 
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Figure 1 — 


1 








Console 






ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


314001-000 


22870 


2 


SKIRTER, C0NT.C0NS0 


2 


314002-000 


22870 


1 


SKIRTER, C0NT.C0NS0 


3 


314003-000 


16171 


1 


TRNSTRP, LEG SUPPORT 


4 


314290-200 


34969 


2 


ASM, PANEL SIDE CNTRL CNSOL 


5 


314292-200 


33927 


1 


ASM, R.H. FRONT PANEL CONTROL 


6 


314289-200 


33927 


1 


ASM, L.H. FRONT PANEL CONTRL 


7 


314291-200 


33927 


1 


L.H. REAR PANEL CONTROL 


8 


314288-200 


33927 


1 


ASM, R.H. REAR CONTROL CONSOLE 


g 


314024-000 


23935 


3 


BRACKET, HINGE MTG 


10 


314025-000 


23835 


2 


BRACKET, HINGE MTG 


11 


314026-000 


31 155 


2 


BRACKET, PANEL SUP 


12 


314027-000 


1 1 1 55 


2 


BRACKET, PANEL SUP 


13 


314031-000 


16171 


8 


FASTENR BALL STUD 


14 


314037-000 


16171 


6 


PANEL BUSHING 


15 


314153-000 


33928 


1 


PLATE, SHIELDING 


16 


317603-012 


30122 


16 


SCRFLHD M5X08 


17 


317950-003 


21274 


16 


WASHER FLT M5 


18 


317951-003 


21274 


2 


WASHER, SP LK M5 


20 


000062-000 


16171 


2 


TAPE, TRANSFER 


21 


317950-002 


21274 


20 


WASHER, FLT,METRIC 


22 


317951-002 


21274 


16 


WASHER, SPLT.LK.HD 


23 


317602-035 


30122 


16 


SCREW, M4 


25 


314015-100 


35657 


0 


PACKAGE, APER CONSL 


26 


314120-000 


22870 


1 


SKIRT, FRAME 


27 


314144-000 


20854 


2 


BRACKET, HOLD 


28 


314145-000 


32595 


2 


BRACKET, HOLD 


29 


317603-035 


30122 


2 


SCRFLHD, M5X08 


30 


317603-008 


30122 


4 


SCREW, FLHD M5X18 


31 


314148-000 


21234 


2 


APP.PKG, FAST. PLATE 


32 


314165-000 


21214 


2 


CONSOLE, BALL STUD 


33 


317602-006 


30122 


4 


SCREW, M4 
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NOTES 

Q] DOORS TO BE INSTALLED STARTING FROM THIS LOCATION. ALL DOORS TO 
BE LABELED ON THE INSIDE WITH THEIR APPROPRIATE DOOR NUMBER AND 
FRAME NUMBER. DOOR NUMBERS AND SEQUENCE SHOWN BY THIS SYMBOL O. 

[|] DOOR TO BE FLUSH WITH FRAME ON CPU SIDE. 

[5] DOOR TO BE .190 (4,83) FROM EDGE OF FRAME. 

0 OMIT FINGER STOCK, ITEM 37, ON SIDE OF DOOR <2L) & <2F^. 

[5] INSTALL FINGER STOCK .ITEM 37, ON BOTH SIDES OF DOOR <jt>,®,® & <6R>. 

6. GAP BETWEEN DOORS TO BE .190(4,83). 

[7] TO BE INSTALLED BY FIELD ENGINEERING. SURFACES MUST BE CLEANED - 
PRIOR TO ASSEMBLY OF FINGER STOCK ITEM 37. FINGER STOCK TO BE 
ASSEMBLED ONE TIME ONLY. ADHESIVE WILL NOT HOLD SUFFICIENTLY IF 
ONCE PULLED OFF. 

8. FINGER STOCK ITEM 37 MUST MAKE CONTACT IN ALL PLACES WITH MATING 
SURFACES AND COMPRESS A MIN OF .06. 

9 "FINGER- STACK", ITEM ^7 TO BE INSTALLED PER AMDAHL SPEC 600074-600. 



PLASTIC 
DOOR 



1.00 + .06 



2S.4 ± 1,5 
VIEW A"A 




TYP EXCEPT BFTWEEN 
CABLE ENTRY & CHANNEL 



SHOWN IN THE CLOSED 
AND LOCKED POSITION 



2.00±.50(2X) 



A Fl A 



SUPPLIED WITH 
ffmjj / DOOR 



INSTALL 
FLUSH WITH 
FINGER STOCK 
ON DOOR TOP 
AND BOTTOM 




DETAIL 



TYP ALL END DOORS 




50,7 + 12,7 

TYPICAL INSTALLATION OF SHIELDING STRIPS 
SCALE: NONE 



SHEILDING STRIP LOCATION 
TYPICAL FOR END DOOR 



Figure 1—2 

Main Frame (Channel/Cable Entry, 
C-Unit, CPU & EUP) 
319238-100 
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Figure 1—2 

Main Frame (Channel/Cable Entry, C-Unit, CPU & EUP) 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


319197-200 


22372 


4 


DOOR, ASM TYPE 1 


2 


319198-200 


22370 


4 


DOOR, ASM TYPE 2 


3 


319199-200 


31510 


2 


DOOR, ASM TYPE 3 


4 


319200-200 


31510 


2 


DOOR, ASM TYPE 4 


5 


319201-200 


31510 


1 


DOOR, ASM TYPE 5 


6 


319218-200 


31510 


1 


DOOR, TYPE VI 


7 


319136-000 


22181 


9 


HINGE, PLATE 


8 


319136-001 


22181 


9 


HINGE, PLATE 


9 


319137-000 


21131 


3 


HINGE, PLATE 


10 


319137-001 


21131 


3 


HINGE, PLATE 


11 


319205-000 


32140 


23 


PLATE, LOCKING 


12 


319205-001 


32140 


1 


PLATE, LOCKING 


14 


319150-000 


21131 


1 


TAB, BTM 


15 


319144-000 


22693 


1 


BLOCK 


16 


319148-000 


21169 


2 


PLATE 


17 


319160-000 


23089 


2 


BLOCK 


18 


319162-000 


21131 


2 


PLATE 


19 


319149-000 


21131 


1 


TAB, TOP 


20 


319173-000 


21131 


4 


CATCH, UPPER 


21 


319210-200 


31130 


2 


MAGNET, ASM 


22 


319222-200 


22306 


1 


GUARD, KICK 


23 


319222-201 


22306 


1 


GUARD, KICK 


24 


319222-202 


22306 


2 


GUARD, KICK 


25 


319222-203 


22306 


2 


GUARD, KICK 


26 


319222-204 


22306 


1 


KICK, GUARD 


27 


319034-001 


30384 


3 


GRILL, EXHAUST 


31 


319034-005 


23086 


1 


GRILL, EXHAUST 


32 


319034-011 


23086 


1 


GRILL 


33 


319206-000 


30168 


1 


DOOR, END 


34 


319013-000 


23248 


2 


BRKT, HINGE 


35 


319008-000 


23388 


2 


PLATE, CATCH 


36 


319087-000 


REV-A 


2 


PIN, HINGE 


37 


207271-000 


23897 


85 


STRIP, CI CONTACT 


38 


317603-014 


21274 


56 


SCREW, FLHD M5X18 


39 


317603-020 


21274 


18 


SCREW, FLHD M5X18 


40 


307604-028 


21274 


6 


SCR1032, BINDING HD 


41 


317603-010 


21274 


8 


SCREW, FIL HC M5 


42 


317950-003 


21274 


20 


WASHER, FLT M5 


43 


307685-040 


21274 


4 


SCREW, CAP HC.HEX 


44 


317642-010 


21274 


48 


SCREW, FLAT HD 


45 


317675-040 


21274 


12 


SCREW, HEX HD 


46 


319034-012 


23086 


1 


GRILL, CPU 


47 


319190-000 


23216 


1 


PLATE 


48 


319189-000 


21131 


2 


POST, MCD 2 


49 


319195-000 


21131 


2 


WASHER 


50 


319193-000 


21131 


2 


BLOC K 


51 


307602-012 


21274 


8 


SCRW632, BINDING HD 


52 


307950-002 


21274 


8 


WASHER, SIZE 6 


53 


307684-032 


21274 


2 


SCREW, CAP HD.HEX 


55 


317950-005 


21274 


12 


WASHER, FLT. METRIC 


57 


317951-005 


21274 


12 


WAHSER, SPLT.LK.ME 


58 


319238-100 


32817 


0 


SUB ASM, INSTALL 


59 


310021-200 


31132 


1 


E/M ASM, CPU/BUFFER 


60 


311504-200 


31766 


1 


MAIN FR, UP 


61 


312001-2031 


23591 


1 


E/M, LSI CHANN 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


62 


312594-201 


31764 


1 


CHANNEL, MAINFRAME 


63 


307604-016 


21274 


4 


SCR1032, BINDING HD 


64 


307604-008 


21274 


4 


SCR1032, BINDING HD 


65 


307400-064 


16389 


2 


NUTS, HEX 


66 


800076-600 


32568 


0 


470 V/6, COMPUTER 


67 


307950-005 


21274 


12 


WASHER, SIZE .250 
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Figure 1—3 
Door Assembly, Type 1 1 
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0 1 1 c/l 


1 

l 


dad 1 nr»i/ 

BAH, LUCK 


n 


319157-000 


33790 


2 


\ A/ A 0 1 1 r~ D 

WASHER 


1 0 


319183-000 


21993 


1 


BLOCK, GUIDE 


1 1 


319187-200 


21131 


1 


HANDLE, DOOR LOCK 


12 


319188-000 


21131 


2 


BLOCK, ICCFIFG 


13 


307791-003 


21274 


2 


SCREW, SET.SCC.DB 


14 


307683-006 


21274 


1 


SCREW, CAP HD.HEX 


15 


307673-006 


33224 


4 


SCREW, HED HEAD 


16 


307733-008 


22480 


30 


SCREW, HXWFD STE 


1 "7 
1 / 


30/b0o-004 


21z74 


4 


oonimooo n i m r\ i Mr* iin 

SCRW832, BINDING HD 


18 


307603-006 


21274 


4 


SCRW832, BINDING HD 


19 


307605-024 


21274 


8 


SCREW, 1/4-2CE.B. 


20 


307950-003 


21274 


8 


WASHER, SIZE 8 


21 


307400-006 


16389 


2 


NUTS, HEX 


22 


319152-000 


33007 


1 


PIN, 


23 


319198-100 


35173 


0 


DOOR, ASE TYPE 2 


24 


307703-008 


33435 


2 


SCREWS, SELF TAP 


25 


307701-004 


23836 


16 


SCREWS, SELF TAP 


26 


319394-008 


35168 


4 


HOUSING, BPI/FFI SHIELDING 


27 


207271-000 


23897 


4 


STRIP, CONTACT 


28 


319394-001 


31625 


2 


HOUSING, EFI SHIELDING 
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Figure 1—4 
Door Assembly, type III 
319199-100 
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Figure 1—4 
Door Assembly, Type III 



rPHJI 

IcM 


PART IMO. 


E/C NO. 


/"\T\/ 

QTY 


DESCRIPTION 


1 


319112-001 


21558 


1 


DOOR, SYSTEM 0 


2 


319118-001 


31402 


1 


SUPPORT, GLASS DR S 


3 


319119-002 


23928 


1 


HINGE, SYST DOORS 


4 


319124-000 


21918 


1 


PIVCT, SOLID DR 


5 


319125-000 


21919 


1 


PIVOT, SOLID DR 


6 


319132-000 


30619 


1 


LINK, LOCK 


7 


319133-000 


23154 




GUIDE, LOCK 


8 


319135-000 


31154 


1 


BAR, LOCK 


9 


319157-000 


21703 




WASHER 


10 


319164-000 


31344 


1 


WINDOW, DOOR 


11 


315183-000 


21993 


1 


BLOCK, GUIDE 


12 


319186-200 


21131 


1 


HANDLE, DOOR LOCK 


13 


319188-000 


21131 




BLOCK, LOCKING 


14 


307791-003 


21274 


1 


SCREW, SET.SOC.DR 


15 


307683-006 


21274 




r>A r*» r~i • i Anil i i i— \y 

SCREW, CAP HD.HEX 


16 


307673-006 


21390 


4 


SCREW, HEX HEAD 


17 


307603-005 


21274 


4 


SCREW 832, BINDING HD 


18 


307733-008 


22480 


51 


SCREW, HXWHD ST8 


19 


307603-006 


21274 


4 


SCREW 832, BINDING HD 


20 


307605-024 


21274 


2 


SCREW, 1/4-20B.H. 


21 


307950-003 


21274 


8 


WASHER, SIZE 8 


22 


307400-006 


16389 


2 


NUTS, HEX 


23 


319152-000 


21131 


1 


PIN 


24 


307005-003 


22150 


0 


EPOXI, ADHESIVE 


25 


319199-100 


31510 


0 


DOOR, ASM TYPE 3 


26 


307703-008 


^3836 


2 


SCREWS, SELF TAP 
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(5 i KjQ 



19.00 ±.50 Ox) 



NOTES '. 

Q] IDENTIFY PER AMDAHL SPEC eOOOSl- Sf-t-. 
[f]|TEM II TO BE INSTALLED WITH SuO T 
TOWARD PfeOAJT drOJcJR. 

[g APPLY ITEM Z5 ^=?0XY)3E.~WEtW ITEM? 
I (DfPtJR") AND 10 (^SLASS) i P^ACeS AS SHMN. 

0METEX EMI MESH STRJP FURNISWEO 
WITH ITEM IO MUST 3E. V\S!/-'.l_LY 
INSPECTED FOI^ COIJTIKJJOJS COU~kC~. 




SECTION Ar&. 



I ) fcEF 



Figure 1—5 
Door Assembly, Type IV 
319200-100 
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Figure 1—5 
Door Assembly, Type IV 



TFM 


PART NO 




OTY 




1 


1 1 o 1 1 o no 1 
o lo I I z-UU I 


z I boo 


; 


UUUn, oYo l fclvl U 


o 
z 


1 1 q 1 1 q nnn 
o I » I I o-UUU 


o I4UZ 




CI IDDfVDT Ml IftflDCDIMr 


o 
o 


o 1 q 1 io nno 
o l»l ly-UUo 


TJQOO 

zoyzo 


J 


!1iim/->c cvct nnnoc 
rlllMub, bYb 1 UUUnb 




oiQi o/i nnn 

v5 1 y i z4-uuu 


01 Q1 Q 

z iy io 




rl VU 1 , bULIU Un 


c 

o 


0101 ok nnn 

o I y i zo-uuu 


z iy iy 




rl VU 1 , bULIU Un 


e 
O 


oini oo nnn 

j iy loz-uuu 


one 1 n 




LI INK., LUL-ls. 


-7 
1 


*31 Q1 OO. ftftft 

o i y i oo-uuu 


90 1 K/I 
ZO I Q*t 




ri i iinc i nri^ 

uUlUb, LUt/lx 


Q 

o 


01 Q1 OE nnn 

o i y i oo-uuu 


01 1 C/l 

O I I 04 




dad i /-wi^ 
□An, LUOIS. 


Q 


o 1 q 1 nnn 
o i y i o / -uuu 


91 7ftQ 
Z I /UO 




VVMon t ri 


I u 


oioifiA nnn 

>}i9l OM-UUU 


O 1 ot't 




wiwnnw nnnp 

VVIINIUUVV, UkJkJ n 


1 1 
i i 


91Q1R'} ftftft 


91QQO. 




ri npk" ni imp 


10 


9.1Q1Q7 9ftft 
O 1 S7 1 0/-ZUU 


91 1*51 

Z I 1 0 I 


1 


WAMni p nooR i npk" 


1 o 


?1Q18R-Dnft 

O 1 5/ 1 OO UUU 


91 m 

Z 1 1 O 1 




ri opk i orKiNf; 


14 


Ju //CI "UUO 


91974 
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c.PRFW 9.FT SOP DR 


15 


307683-006 


21274 


1 


SCREW, CAP HD.HEX 


16 


307673-006 


21390 


4 


screw', HEX HEAD 


17 


307603-005 


21274 


4 


SCREW 832, BINDING HD 


18 


307733-008 


22480 


51 


SCREW, HXWHDST8 


19 


307603-006 


21274 


4 


SCREW 832, BINDING HD 


20 


307605-024 


21274 


2 


SCREW, 1/4-20B.H. 


21 


307950-003 


21274 


8 


WASHER, SIZE 8 


22 


307400-006 


16389 


2 


NUTS, HEX 


23 


319152-000 


21131 


1 


PIN 


24 


319200-100 


31510 


0 


DOOR, ASM TYPE 4 


25 


307005-003 


22150 


0 


EPOXI, ADHESIVE 


26 


307703-008 


23836 


2 


SCREWS, SELF TAP 
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External Appearance 




Figure 1—6 
Door Assembly, Type V 
319201-100 
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External Appearance 



Figure 1—6 
Door Assembly, Type V 



ITEM 


PART NO. 


E/CNO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


319112-001 


21557 


1 


DOOR, SYSTEM D 


2 


319117-002 


31344 


1 


SUPPORT, GLASS DR M 


3 


319120-000 


21316 


1 


HINGE, PLAIN BTM 


4 


319155-000 


21131 


1 


RAIL 


6 


319163-000 


21594 


1 


ANGLE 


7 


319164-000 


31344 


1 


WINDOW, DOOR 


8 


319166-000 


21131 


2 


LINK, GLASS DR 


9 


319167-000 


21131 


2 


LINK, MG, SENS LN 


10 


319168-000 


22047 


2 


PLATE, LINK 


11 


319171-000 


21131 


1 


ROD, UPPER 


12 


319171-001 


21131 


1 


ROD, 


13 


307380-000 


21177 


1 


CLAMP, TOGGLE 


14 


307166-002 


REV-A 


9 


RING, E, .188 


15 


307733-008 


22480 


54 


SCREW, HXWHD ST8 


16 


307603-004 


21274 


4 


SCREW 832, BINDING HD 


17 


307684-006 


21274 


11 


SCREW, CAP HD.HEX 


18 


307676-032 


21390 


1 


SCREW, HEX HEAD 


19 


307950-003 


21274 


4 


WASHER, SIZE 8 


20 


307950-004 


21274 


5 


WASHER, SIZE 10 


21 


307400-007 


16389 


1 


NUTS, HEX 


23 


319201-100 


31510 


0 


DOOR, ASM TYPE 5 


24 


307005-003 


22150 


0 


EPOXI, ADHESIVE 
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System Door Matrix 













SOLID DOORS 




DOORS WITH CUTOUT 
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19199 
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9218- 
9338 








O 


00 


oo co co 


CO 


CO CO CO CO CO 




PART NO. 


DESCRIPTION 




7 


2 1 9 


1 


2 2 111 


1 


319112-002 


Door W/O Cutout 


20 


1 


1 1 1 


1 


1 


2 


3191 12-001 


Door W/ Cutout 


6 








1111 


3 


319121-001 


Door Frame 


12 


1 


1 1 






4 


319121-000 


Door Frame 


12 




1 


1 


1 


5 


319117-001 


Door Frame (Middle CPU) 


1 








1 


6 


319117-002 


Door Frame (Middle CPU) 


1 








1 


7 
8 


319118-000 
319118-001 


Door Frame (Side CPU) 
Door Frame (Side CPU) 


1 
1 








1 

1 


g 


319123-000 


Hinge 


9 


1 


1 






10 


319123-001 


Hinge 


9 




1 




1 


11 


319123-002 


Hinge 


1 




1 






12 


319123-003 . 


Hinge 


1 






1 




13 


319119-002 


Hinge 


2 








1 


14 


319119-003 


Hinge 


2 








1 


15 


319186-200 


Handle ASM 


12 


1 


1 1 




1 


16 


319187-200 


Handle ASM 


12 




1 


1 


1 1 



1 QTY/DOOR TYPE 



17 207271-000 Contact Strip 



18 


319124-000 


Pivot Top 


24 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 






19 


319125-000 


Pivot Bottom 


24 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 






20 


319132-000 


Lock Link 


24 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 






21 


319133-000 


Lock Guide 


48 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 






22 


319135-000 


Lock Bar 


24 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 






23 


319152-000 


Pin 


24 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 






24 


319157-000 


Washer 


48 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 






25 


319183-000 


Block Guide 


24 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 






26 


























27 


























28 


























30 


319188-000 


Block Locking 


32 


2 






2 












31 


319211-000 


Block Locking 


4 




1 


1 




1 








1 


32 


319211-001 


Block Locking 


4 




1 


1 




1 








1 


33 


319164-000 


Panel -Window 


6 












1 


1 


1 


1 


34 


319120-001 


Hinge 


1 


















1 


35 


319120-000 


Hinge 


1 
















1 




36 


319155-000 


Rail 


2 
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1 


37 


319163-000 


Angle 


2 
















1 


1 


38 


319166-000 


Link 


4 
















2 


2 


39 


319167-000 


Link 


4 
















2 


2 


40 


319171-000 


Rod 


2 
















1 


1 


41 


319171-001 


Rod 


2 
















1 


1 


42 


307380-000 


Toggle Clamp 


2 
















1 


1 


43 


319168-000 


Plate Link 


4 
















2 


2 



44 



46 


319791-003 


Screw Cup Pt. 


36 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 






47 


307683-006 


Screw Cap Socket 


36 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 






48 


307684-006 


Screw Cap Socket 


22 
















11 


11 


49 


307673-006 


Screw Hex 


96 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 






50 


307733-008 


Screw Self Tap 


383 


31 


31 


31 


31 


31 


53 


53 


61 


61 


51 


307603-004 


Screw B.H. 8-32 


104 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


52 


307603-006 


Screw B.H. 8-32 


96 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 






53 


307605-024 


Screw BH. 1/4-20 


48 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 






54 


307950-003 


Washer #8 


192 


8 


8 


8 


8 


8 


8 


8 


4 


4 


55 


307950-004 


Washer #10 


10 
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5 


56 


307400-006 


Nut #8 


52 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 






57 


307400-007 


Nut #10 


2 
















1 


1 


58 


307643-006 


Screw F.H. 


8 




2 


2 




2 










59 


307676-032 


Screw Hex Hd 


2 
















1 


1 


60 


307166-002 


E-Ring 


18 
















9 


9 


61 


307703-008 


Screw Self Tap 


24 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 






62 


307400-063 


Kep-Nut #8-32 






2 


2 




2 











63 
64 
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External Appearance 




PLASTIC DOOR 



2S,41 is 
VIEW l\°l\ 



SHOWN IN THE CLOSED - 
AND LOCKED POSITION 




(T| Dooes 70 ee installed sta&ting reoM 

— THIS LOCAT/OA/. /ILL DOOES TO BE LABELED 
ON THE INSIDE WITH THEIR APPROPRIATE 
DOOR NUMBER AND FRAME NUMBER- DOOR 
NUMBERS AND SEQUENCE SHCWH BY THIS 
SYMBOL O- 

[2] OMIT HNGER STOCK /TEM £3, ON SIDE OP 

DOOE ® AND ®. 
3. SAP BETWEEN DOORS TO BE .190. 

t "FINGER- 5TOCK" j ITEM Z'i TO BET INSTALLED 
PER AMDAHL SPEC 80007H-600 



A 



TYPICAl INSTALLATION OF 
SHIELDING STSIPS 

SCALE: HONE 



Figure 1—7 
PDU MOD 1 
319237-1XX 
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Figure 1—7 
PDU MOD 1 



rEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 






ceo i c 


9 


door ASM TYPF 1 
uuur\ , r\oi i lire i 
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9 
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JlJLlJ lUU 
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1 
i 


nnOR TYPF TTA 


A 
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JlJlJ o uuu 


00 1 Q 1 

LLlOi 
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HTNGF PI ATF 
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J131JU UUl 


??1 R1 


A 

i 


HTNGF PI ATF 

1 1 1 MUL ) r Ln 1 L 


7 




?1 1 31 

C11JX 


I 


HINGE- PLATE 






21131 


I 


HINGE PLATE 


g 


3191 37-002 


21131 


1 


HINGE, SYSTEM DRS 


i n 


3191 37-003 


21131 




HINGE SYSTEM DRS 


1 1 

1 -L 


319205-000 


21265 


8 


PLATE, LOCKING 


12 


319210-200 

JUL 1U LUU 


31130 


4 


MAGNET, ASM 


13 


319222-202 


22306 


2 


GUARD, KICK 


14 


319222-203 


22306 


2 


GUARD, KICK 


15 


319033-005 


21122 


1 


PANEL, PERFORATED 


16 


319033-009 


21122 


1 


PANEL, PERFORATED 


17 


319034-005 


23086 


1 


GRILL, EXHAUST 


18 


319034-009 


23086 


1 


GRILL, EXHAUST 


19 


319207-200 


31499 


2 


DOOR, ASM END 


20 


319013-000 


23248 


4 


BRKT, HINGE 


21 


319008-000 


23388 


4 


PLATE, CATCH 


22 


319087-000 


REV-A 


4 


PIN, HINGE 


23 


207271-000 


23897 


22 


STRIP, CONTACT 


24 


317603-014 


21274 


32 


SCREW, FLHD M5X18 


25 


317603-020 


21274 


8 


SCREW, FLHD M5X18 


26 


317603-010 


21274 


16 


SCREW, FIL HD M5 


27 


317950-003 


21274 


16 


WASHER, FLT 


28 


317642-010 


21274 


16 


SCREW, FLAT HD 


32 


315221-201 


21966 


1 


E/M, PDU 1-EXP 


33 


319237-100 


31499 


0 


APPEAR, PDU 
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External Appearance 




<3> 





NOTES: 

jT) DOORS TO $E INSTALLED STARTING FROM 
THIS LOCATION. ALL DOORS TO BE LABELED 
ON THE INSIDE WITH THEW APPROPRIATE 
DOOR NUMBER AND FRAME NUMBER. DOOR 
NUMBER AND SEQ.UENCE SHOWN BY 
THIS SYMBOL. O- 

2. GAP BETWEEN DOORS TO BE. 1 90. 



Figure 1—8 
PDU MOD 3 
319284-100 



m 
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Figure 1—8 
PDU MOD 3 

ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 



1 


319197-200 


35170 


1 


DOOR, ASF TYPE 1 


2 


319198-200 


35173 


1 


DOOR, ASM TYPE 2 


3 


319215-200 


35174 


1 


DOOR, TYPE IIA 


4 


319216-200 


35172 


1 


DOOR 


5 


319222-202 


22306 


2 


GUARD, KICK 


6 


319268-200 


23016 


2 


GUARD, KICK ASP 


7 


319206-200 


35169 


2 


END DOOR, ASSEMBLY 


8 


819087-000 


REV-A 


4 


PIN, HINGE 


11 


319284-100 


35171 


0 


DOOR, KIT PDU 
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SECTION^ 
SCALE: NONE 



W/Y REF- 



[I] SURFACES MUST BE CLEANED PRIOR TO 
ASSEMBLY OF FINGERSTOCK ITEM 35. 
FINGERSTOCK TO BE ASSEMBLED ONE TIME 
ONLY - ADHESIVE WILL NOT HOLD 
SUFFICIENTLY IF ONCE PULLED OFF. 

[T] HARNESS ASSEMBLY ZHZ60-MX. INSTALLED 
AT LOVER ASSEMBLY. CONNECT HARNESS 
TO TBI ON LOGIC SECTION. 

4. ^FINGER- STOCK" ITEM (35) TO BE 
INSTALLED PER AMCAHLT SPEC 
8O0O7H-600. 

\5\ STAMP SERIAL NUMBER PROVIDED BY 
PRODUCTION CONTROL APPROXIMATELY 
WHERE SHOWN. 

IT] FOR PATENT LABEL SEE MACMiNJE FEATURE 
— IMDEX. 




I03 ONLY 



IOO, -IOI, - I02 



Figure 1 —9 
PDU MOD 3 
315452-1XX 
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Figure 1—9 
PDU MOD 3 



TEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


319136-000 


22181 


4 


HINGE, PLATE 


2 


319136-001 


22181 


4 


HINGE, PLATE 


3 


319205-000 


32140 


4 


PLATE, LOCKING 


4 


319210-200 


35190 


4 


MAGNET, ASM 


5 


319013-000 


23248 


4 


BRKT, HINGE 


6 * 


319008-000 


23388 


4 


PLATE, CATCH 


7 


319267-000 


23010 


1 


GRILLE, EXHAUST 


9 


315450-201 


31514 


1 


TOP ASM, PDU AC 


10 


315455-200 


31526 


1 


E/M, ASM EXPAN 


11 


217265-200 


33533 


1 


PDU, AC CABLE ASM 


12 


217280-200 


22788 


1 


PDU, AC CABLE ASM 


13 


317603-014 


30122 


12 


SCREW, FLHD M5X18 


14 


317603-010 


30122 


8 


SCREW, FIL HD M5 


15 


317950-003 


21274 


26 


WASHER, FLT M5 


16 


317642-010 


21274 


28 


SCREW, FLAT HD 


17 


317603-020 


30122 


22 


SCREW, FLHD M5X18 


18 


307604-012 


33122 


22 


SCR1032, BINDING HD 


19 


307950-004 


21274 


19 


WASHER, SIZE 10 


20 


307676-040 


33221 


4 


SCREW, HEX HEAD 


21 


307950-006 


21274 


8 


WASHER, SIZE .312 


22 


307951-006 


21274 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


23 


307400-007 


16389 


4 


NUTS, HEX 


24 


307979-000 


23050 


5 


MT TIE, INT PUSH 


25 


307714-006 


22112 


1 


SCREW, PAN HEAD 


26 


307951-004 


21274 


17 


WASHER, SPLIT LOCK 


27 


315452-102 


35691 


0 


E/M ASM, PDU 50/60 HZ 


28 


315452-360 


35459 


0 


SCREW, PDU 1-SNB 


29 


307604-008 


33122 


16 


SCR1032, BINDING HD 


30 


317603-006 


30122 


4 


SCREW, M5 


31 


317951-003 


21274 


24 


WASHER, SP LK M5 


32 


315455-201 


35147 


1 


CARD, INSTAL 


33 


307975-001 


35557 


2 


CBL, TIE LOCKING 


34 


307975-050 


35557 


2 


CBLE, TIE MTG DEVICE 


35 


207271-000 


23897 


2 


STRIP, CONTACT 
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NOTES 



□ 



SUPPLIED WITH DOOR 





INSTALL. FLUSH WITH FINGER 
STOCK ON DOOR. TOP AND 
BOTTOM. 



DETAIL 



TYP ALL END DOORS 




-PLASTIC DOOR 



LD 
LU 

m 



6. 



DOORS TO BE INSTALLED STARTING FROM 
THIS LOCAT/ON. ALL DOORS TO BE LABELED 
ON THE INSIDE MTH THEIR APPROPRIATE 
DOOR NUMBER AND FRAME NUMBER. DOOE 
NUMBERS AND SEQUENCE SHOWN BY THIS 
SYMBOL Q. 

DOOR TO BE FLUSH WITH EDGE OF FRAME. 

OMIT FINGER STOCt^./TEM 28, FROM SIDE 
OF DOOR @ JUD %. 

GAP BETWEEN DOORS TO BE .190 : 
TO BE INSTALLED BY FIELD ENGINEERING • 
SURFACES MUST BE CLEANED PRIOR TO 
ASSEMBLE OF FINGER STOCK ITEM 28 . 
FINGER STOCK TO BE ASSEMBLED ONE 
TIME ONLY. ADHESIVE- WILL NOT HOLD 
SUFFICIENTLY IF ONCE PULLED OFF 

FINGER STOCK ITEM 28 MUST MAKE CONTACT 
IN ALL PLACES WITH MATING SURFACES 
AND COMPRESS AMIN OF.06 - 

FINSERSTOCK ITEM 28 ON BOTH SIDES 
OF ITEM ^AND ^ . 

'FINGER- STOCK", ITEM 2.8 TO BE INSTALLED PER 
AMDAHL SPEC 80DCm-600. 



KOO t .O& 



V/EW 

SCALE l/l 



SHOWN IN THE CLOSED 
Am LOCKED POSITION 




~1 



A 



TYPICAL INSTALLATION OF 
SHIELDING STRIPS 

SCALE.- NONE 



Figure 1—10 
MSU MOD 2 
319236-1XX 
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Figure 1—10 
MSU MOD 2 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


319197-200 


22372 


1 


DOOR, ASM TYPE 1 


2 


319198-200 


22370 


3 


DOOR, ASM TYPE 2 


3 


319214-200 


22365 


2 


DOOR, TYPE 1A 


4 


319207-200 


31499 


1 


DOOR, ASM END 


5 


319210-200 


31130 


2 


MAGNET, ASM 


6 


319222-202 


22306 


1 


GUARD, KICK 


7 


319223-203 


22306 


2 


GUARD, KICK 


8 


319136-000 


22181 


6 


HINGE, PLATE 


9 


319136-001 


22181 


6 


HINGE, PLATE 


10 


319156-000 


21570 


1 
I 


DAD 

bAH 


1 1 


3191 46-000 


21131 


4 


BnK 1 


1 2 


319U33-UU/ 


Z J I ZZ 


1 
I 


n a MCI DCDCnDATCn 

rAIMt L, rtnrUnAI t J 


13 


319033-008 


11 1 no 

z u zz 


1 
I 


r AIN bl_, rbnrUnAI tU 


14 


319034-007 


oonoc 

zoOob 


I 


pni i 1 CVUAI ICT 

unILL, bAHAUbl 


1 5 


oiyUo4-UUo 


zoUob 


1 
I 


a D 1 1 1 CVUAI ICT 
unlLL, tAMAUol 


16 


319013-000 


23248 


2 


BRKT, HINGE 


17 


319008 


23388 


2 


PLATE, CATCH 


18 


319087-000 


REV-A 


2 


PIN, HINGE 


19 


219205-000 


21265 


8 


PLATE, LOCKING 


21 


317603-010 


21274 


8 


SCREW, FIL HD M5 


22 


317603-014 


21274 


44 


SCREW, FLHD M5X18 


23 


317642-010 


21274 


16 


SCREW, FLAT HD 


24 


317950-003 


21274 


20 


WASHER, FLT M5 


27 


317603-020 


21274 


16 


SCREW, FLHD M5X18 


28 


207271-000 


23997 


31 


STRIP, CONTACT 


29 


319156-001 


21570 


1 


BAR, MSPS 


31 


319236-101 


31499 


0 


MSU TP, ASM 1 MGBT 


32 


313081-201 


21665 


1 


I SB, MS/MSPS 
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Z.T5 £ .1 (HX) 




SUPPLIED WITH DOOR 



J. 



SHIELDING STRIP 
LOCATION TYPICAL 
FOR END DOOR 






C> /-SEE DETfML'A f-SEE DET^l.'C 




INSTALL FLUSH WITH FINGER 
STOCK ON DOOR TOP AND 
BOTTOM . 

DETAIL D° 

TYP ALL END DOORS 




J 




3 13 \00-ZOO REF 



SEE DETAIL lin 




■SEE CiE.T/Mi_ V C 





I— --z .oo t so czx"i 



Dooe <£b 



ti5 




L 






shielDiug •srevo 

LOCWIOU 
TVOlOL FOR 

[h] typical for ooors ® i ® 



NOT es: 

I . DOOR NUMBERS AND INSTALLATION SEQUENCE SHOWN 
BY THIS SYMBOL Q 
[7] TO BE INSTALLED BY FIELD ENGIN EE R I NG. SURFACES 
— MUST BECLEANED PRIOR TO ASSEMBLY OF FINGER 
STOCK ITEM 8 - 

FINGER STOCK TO BE ASSEMBLED ONE TIME ONLY. 
ADHESIVE WILL NOT HOLD SUFFICIENTLY IF ONCE 
PULLED OFF. 

3 FINGER STOCK ITEM 8. MUST MAKE CONTACT IN ALL 
PLACES WITH MATING SURFACES AND COM PRESS 
A MIN. OF . 06 . 
[4] DOORS <g> £ ^> TO HAVE FINGER STOCK ITEM 8 
ON BOTH SIDES . 

5 "FINGER-STOCK", ITEM 8 TO BE INSTALLED PER 
AMDAHL SPEC 800074-600. 



viglvv. EE -EE 




DETAIL 
•S>HI£L_C>IV4<=i ST5£l£=> 
LOCWOKO 

DQOCS 0<r ® 
[h] TYPICAL FOR DOORS $ @ 



Figure 1—11 
MSU MOD 3 
319278-100 
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* Figure 1—11 
MSU MOD 3 

ITEM PART NO. E/C NO. QTY. DESCRIPTION 



2 


219196-200 


22370 


2 


DOOR, ASM TYPE 2 


3 


319214-200 


22365 


1 


DOOR, TYPE IA 


4 


319197-200 


22372 


2 


DOOR, ASM TYPE 1 


5 


319206-000 


31068 


1 


DOOR, END 


6 


319222-202 


22306 


1 


GUARD, KICK 


7 


319222-203 


22306 


2 


GUARD, KICK 


8 


207271-000 


23897 


38 


STRIP, CONTACT 


10 


319278-100 


31499 


0 


MNSTR, APPEARANCE 


11 


319338-200 


30555 


1 


DOOR, ASM TYPEII 



*Also see MSU Mod III E/M Assembly P.N. 313102-100 
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typ. <2X) Figure 1—12 

MSU MOD 6 
313726-1XX 
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Figure 1-12 
MSU MOD 6 



TEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


319352-201 


34906 


1 


DOOR ASM, PRIMARY L.H. 


2 


319354-201 


34948 


1 


DOOR ASSEMBLY, SECONDARY 


3 


319392-002 


34329 


2 


48 INCH KICKGUARD 


5 


307400-005 


16389 


12 


NUTS, HEX 


6 


397674-024 


33223 


8 


SCREW, HEX HEAD 


7 


313726-100 


35367 


0 


470V7, DOOR KIT 


8 


319376-000 


31380 


2 


ARM, RETAINING 


9 


307684-010 


21274 


2 


SCREW, CAP HD.HEX 


10 


319392-001 


34329 


1 


24 INCH KICKGUARD 


11 


319356-201 


34312 


1 


END DOOR ASM, RED 


12 


307950-004 


21274 


4 


WASHER, SIZE 10 


13 


319353-201 


34906 


1 


DOOR ASM, PRIMARY R.H. 


14 


319355-203 


35386 


1 


DOOR ASSEMBLY, SECONDARY 


15 


319435-001 


34348 


1 


HINGE ASM, DOOR 


16 


319435-002 


34348 


1 


HINGE ASM, DOOR 


17 


319436-000 


34332 


4 


BRACKET, HINGE ASM 


18 


307602-008 


21274 


8 


SCRW632, BINDING HD 


19 


307950-002 


21274 


8 


WASHER, SIZE 6 


20 


307951-002 


21274 


8 


WASHER, SPLIT LOCK 


21 


307774-001 


31513 


2 


SCREW, SET 10-32x3/8 SELF-LOK 


22 


313726-101 


35384 


0 


DOOR & KICKGUARDS 
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Figure 2—1 
Console Photo 1, Overall view 
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Figure 2—1 
Console Photo 1, Overall view 



ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 

1 See Table A for CRT replacement information. 

2 314393-200 32163 1 KIT, BEZEL 

3 304038-203 1 KEYBOARD 

4 314199-000 23725 1 TRAY, FLOPPY DISK STORAGE 

5 314078-203 23398 1 EMERGENCY POWER OFF 

SWITCH ASSEMBLY 



ITEM PART NO. 

1 304424-200 

2 304002-20X 

3 304003-200 

4 304096-200 



TABLE A 
(Preferred Part Number First) 



DESCRIPTION 

CRT, 15" CON R AC ' 
CRT, 15" BALL BROTHERS 
CRT, 15" BALL BROTHERS 
CRT, 21"CONRAC 



NOTE: If a 21" CRT is replaced with a 15" CRT, Bezel Kit, P/N 314393-200, is also required. 




Figure 2-2 
Console Photo 2, Major Sub-assemblies 
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Figure 2-2 






Console Photo 2, Major Sub-assemblies 




ITEM 


PART NO. E/C NO. QTY 


DESCRIPTION 


1 


313414-200 34967 1 


PANEL, OPS, CONSOLE 


2 


See Table B for Console CPU Replacement. 




3 


802063-200 30290 1 


FLOPPY DISK SYSTEM (60HZ) 


4 


802069-2XX 30290 2 


FLOPPY DISK DRIVE (60HZ) 


5 


802068-200 30290 1 


PWR. SUPPLY, FLOPPY DISK (60HZ) 


6 


314415-203 35634 1 


PANEL, F.E. 


7 


314101-200 33576 1 


FAN ASSEMBLY - CONSOLE 


8 


207047-000 23384 3 


FAN, 220 VOLT - CONSOLE 


9 


802060-200 31070 1 


POWER SUPPLY - DATA POINT 


10 


See Table C for Disk Drive 1 


DISK DRIVE ASSEMBLY, FIXED HEAD 




TABLE B 




ITEM 


PART NO. 


DESCRIPTION 


1 


314270-200 


CPU, NOVA — 2 CRT — 4025 


2 


314270-201 


CPU, NOVA - 2 CRT - 2013 


3 


314271-200 


CPU, NOVA - 2 CRT - 4025 (NO PCB's) 


4 


314370-200 


CPU, NOVA - 2 CRT - 2013 (NO PCB's) 


5 


314372-200 


CPU, NOVA - 1 CRT - 2013 (NO PCB's) 


6 


314373-200 


CPU, NOVA - 1 CRT - 2013 


7 


314374-200 


CPU, KERONIX - 1 CRT - 2013 (NO PCB's) 


8 


314375-200 


CPU, KERONIX - 1 CRT - 2013 


9 


802035-20X 


POWER SUPPLY, NOVA - UPPER 


10 


802036-20X 


POWER SUPPLY, NOVA — LOWER 


11 


802080-200 


POWER SUPPLY, KERONIX 




TABLE C 




ITEM 


PART NO. 


DESCRIPTION 


1 


802062-200 


256K DISK SYSTEM (60HZ) 


2 


802062-201 


512K DISK SYSTEM (60HZ) 


3 


802062,210 


256K DISK SYSTEM (50HZ) 


4 


802062-220 


512K DISK SYSTEM (50HZ) 



2-2 



Console 




NOTES: 

1. NOT USED 

2. SEE SEPARATE BILL OF MATERIALS 3MIIO 2DD 

3. SEE fyU 3J4OB7-0OO FOR U.L. SAMPLE 
OF TABLE TOP 

g] ITEM (|) AND @ MOUNTED AT BOTTOM OF 
FRAME (ITEM 

(T| GNO CABLE F/N 2f7213-Z0O(FROM CRT ENCLOSURE 

ASM 3t4tOG>-gO0) 
[6] GNO CABLE PTN 2T72ZI-200 FROM CpNTROL 
PAMEL ASM 314414 -200 IS ATTACHED TO ITEM 
20 AS SHOWN 



10 X) 
( l<?X) 
'26) ( \0 X) 



Figure 2-3 

Operators Console, Mechanical Breakdown (1 of 2) 

314110-100 
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Figure 2-3/2-4 
Operators Console, Mechanical Breakdown 



IXCft/l 

1 1 tlvl 


D A DT Mfl 

rAn 1 l\IU. 


fc/U IMU. 


U 1 Y. 


DESCRIPTION 


1 

1 


ol4(jyb-zUl 


31 loz 


1 


OP CONS, DRAWER CAB 


z 


31401z-000 


zlooo 


1 


LEG, CONTROL CO 


o 


ol400b-000 


16170 




LEVELFT, LEGCONTCON 


A 

4 


314057-000 


23551 


1 


FRAME, PEDESTAL 


5 


3141 75-200 


33634 


1 


ASM, CRT ENCLOSURE 


6 


314237-200 


31343 


1 


TABLE, CONSOLE 


7 


o 1 /i 1 ~7ft onn 
o 1 4 I /b-ZUU 


ooo4z 


1 


KEYED ASM 


o 
O 


01 iin^in nnn 

3 1 4040-000 


22066 


] 


DWG, FAB BLANK PANEL 3.75 BLK 


Q 


o 1 Anoo nnn 

o I4UZO-UUU 


1 r 1 7n 
I b I /U 


] 


niA/P CAD Dl AMI/ D A M r 1 1 -7 rr r> 1 1/ 

DWG, FAB BLANK PANEL 1.75 BLK 


1 n 
I u 


0 1 ^ 1 7Q nnn 

0 1 4 i /y-uuu 


OOft/l 1 

ooo4 I 


J 


LUVbH, PANEL WJIMb 1 UP 


1 9 
I z 


oi4im nnn 
o i 4 i u i -uuu 


OOK7C 
OOO/O 

-v 




CAM l\yi/~M IMTIMO 

rAINI, MUUN 1 ING 


1 O 
I o 


o 1 /im o nnn 

O I 4U I o-UUU 


OO/IOQ 
O04oo 




cd Aye phmtdoi /-*•/"-* 
rnAIVIE, LUN 1 MUL OU 


I 4 


o 1 /tm k nnn 
O I 4U I o-uuu 


O 1 /I CO 
Z I40Z 




CI IDDODT TADI C TOD 

oUPPUH 1 , IABLE 1 UP 


1 f; 

I D 


oi/in(M onn 

o I4Uo4-ZUU 


OO/IQK 

oo4yo 


] 


DAMCl AO D1A/ED 1 M 1 

PANEL, AL PWK IIML 


1 ft 
I 0 


o 1 1 1; ono 
O I 44 I o-zuo 


OOCft/1 
00004 


] 


PANEL, FIELD ENGK 


1 7 

I / 


o 1 /i /i 1 /i onn 

o 1 44 14-ZUU 


OOE7E 
OOO/O 


] 


D /Ml a oy o/-Mvio/-*» 1 IT ^AMTDn 1 f"»M 1 

P/IVI, AoM CUNbULE CUN 1 nUL PNL 


1 R 
I o 


01 ^nift nnn 
O 1 4U I o-uuu 


onocn 
oUooU 




1 UP, L.N 1 HL t>UNb 


on 
zu 


o 1 /i 1 n/i nn 1 

O 1 4 I U4-UU I 


OO/I OA 
004Z4 


1 9 
I Z 


PHMTDOI r»nMCI CI IDDHDT DAM 

UUIM 1 nUL, LUIMoL oUPPUH 1 HAIL 


90 
Zo 


on7ftOP nm 
ou /ozo-uu I 


ooom 
Zoyu i 


A 

4 


Lvr, r 1 


Z4 


on^ftn/i nno 

OU/OU4-UUO 


OO 1 oo 
oo I zZ 


CO 

OZ 


coDinoo DiMniMr uri 
oLn lUoz, Dl IMU ING HL) 


ZD 


"jmQKn nn/i 
ou/you-uu4 


O 1 07/1 
Z I Z/4 


re 
OO 


lA/ACLICD CI7C m 

WAorlEn, olZ.E IU 


Oft 
ZD 


on~7QKi r\r\A 

ou/yo i -UU4 


O 1 07/ 

z I z/4 


■dO 

4o 


\A/ACUCD CDI IX 1 nfl/ 

vvAonEn, oPLI 1 LUuK 


OQ 

zo 


o 1 7cm n/in 
o I /OUO-U4U 


o 1 oi/i 
zl z/4 


«3 
O 


oLnhW, FLHU MbXlb 


oo 

zy 


o 1 incn 

oi /you 


O 1 1*7/1 

zlz/4 


1 A 

14 


1A/ACLJCD CI T tiMZ 

WAbHEK,FLI Mb 


on 


oi~7qki nno 
o i /yo i -uuo 


O 1 07/I 

zlz/4 


1 /I 
14 


IIIACUCD CD 1 1^ l\/IC 

WAorlEn, oP LK Mb 


O 1 

o I 


o 1 7ftno noc 
o I /bUo-Uzb 


O 1 17/1 

zlz/4 


-7 
/ 


bUnrLHU, MbAUo 


oo 

OZ 


o 1 "7Rn/i m ft 

o I /OU4-U IO 


0 1 07/1 
Z I Z/4 


Q 

o 


cr > DC\A/ cm i\/ir» i\/ift 
oL.nEW, rl LIVID Mb 


oo 
oo 


o 1 7 /inn nn^ 

O I /4UU-UU4 


OlftOQ 

ozozy 


O/l 
Z4 


Ml IXC UCV r/ICTDIT 

IMU 1 o, nt A, IVIt 1 nlU 


Od 


oi 7QKn nnd. 


01 07/1 
Z IZ/4 


/IP 
4o 


\A/ACUCD CI X MCTRIf 

WMont n , r L 1 .IVI t 1 n 1 U 


OR 


01 7QR1 nn4 


91974 
Z I Z /4 


9/1 
Z4 


WAQUCR CDI T 1 1/ MC 
VVMOnCn, OrLI .LIN..IVIC 


ou 


o 1 7fin4-04f) 

O 1 /UU^ u^U 


91974 


1fi 


CPRCl/W CM |\/|n MR 
OunuVV, riL-iViL/ IVIO 


37 


317693-014 


21274 


8 


SCREW, M5 


40 


307604-024 


33122 


8 


SCR1032, BINDING HD 


44 


300427-000 


30322 


4 


STUD, LVL POST 


46 


317603-008 


21274 


4 


SCREW, FLHD M5X18 


48 


317603-010 


21274 


4 


SCREW, FIL HD M5 


59 


310450-000 


21573 


14 


NUT, CLIP FLOAT 


60 


314128-200 


23307 


1 


ASM PNL, COMM DRAWR 


61 


307400-064 


16389 


2 


NUTS, HEX 


62 


307802-004 


21274 


4 


WASHER, EXTER LOCK 


65 


314106-110 


33072 


0 


DWG ASM, 15 IN. CRT MONITOR 


66 


314110-110 


33633 


0 


OPERATOR CONSOLE 


67 


307604-020 


33122 


4 


SCR1032, BINDING HD 


68 


307400-009 


16389 


4 


NUTS, HEX. 50 
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TO BE INSTALLED AT SITE 
eV TELEPHONE CO. fEI^SONNEL 



(?G3F 





FT PANEL. 
DETAIL D 





DETAIL F 



u 



. NUT BAf? FUWKHeO 
WITH ITEM A (4)0 



BRACKET FURNISHED 
WITH IT6M <4(4x) 




(fix) R6F 
(8>0 R6P 



[1 > — WUT BAR FURNI'SHeD 
" WITH ITEM 3 (4X) 



BRACKET FURNISHED 
with rreM 3 (4X) 




VIEW A -A 



Figure 2—5 

Operators Console, E/M Assembly 
314380-100 
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Figure 2—5 
Operators Console, E/M Assembly 



ITFM 
I I Clvl 


PART MO 


c/n MO 


OTV 
l_i 1 T 


nccrp iptiom 

LfCOOrtlr 1 ILMM 


1 
1 


o I 4 I I u-^u I 


oo'fa / 




Aod, V^UINoULc IVItL>n 


Z 


oU^UD^-^UU 


OOODO 


] 


acm occi/' mci^ cvc an U7 
AoM, Zoblx Ulbls. oto bU v\c. 


o 


OUZUbo-zUU 


oUZsU 




AolVI, rLcA Ulols. oib bU r\/L 


A 

4 


oiyi o"7n oni 
o I4Z/U-ZU I 


1*3 1 no 

jo iuy 


] 


AC«)I M/~\\/A DDnrCCCAD rn Ayr 

AbM, NUVA rnUUtboUK rnAIVIb 


tr 
D 


o I4zzU-ZUZ 


QQOQ/1 

oozy4 




PUAMMCI Ar\A DTC D IMTDCP nnv 

LHANIMbL, AUAr 1 crt IN 1 nhC bUA 


c 
O 


o 1 4UbU-bUU 


zUob/ 


U 


CONSOLE, HOW TO USE 


7 


3 1 4060-bO 1 




0 


AAMPAI r~ N 1 /~\ \ / A 1 OAA 

CONSOLE, NOVA 1200 


9 


314360-610 


o o -7 n rr 

23795 


0 


OPN, MAN DISKETTE SYSTEM 


10 


*~\ 4 A OPP POO 

314360-622 


23355 


0 


O Oft II K A A M l""X I /"» IX ft A f ft a /*"\ l"X X / OV/O^T P" ft Jl 

CPM, MAN DISK MEMORY SYSTEM 


1 1 


oo.apoo poo 

804662-600 


nrto opo 

903362 


0 


SPC, MAN 2013 CHANNEL IF 


13 


o 1 4042-000 


lb l/l 


2 


iii r~\ r~ ai i appio 

GUIDE, CHASSIS 


14 


oO/450-OOO 


215/0 


20 


Ml it r» | in CI f~\ A T" 

NUT, CLIP FLOAT 


1 5 


o 1 4 J80-2b0 


o2b57 


1 


/-x r\ 0/™\MC* /** A D 1 IMA 

CP, CONS CABLING 


20 


314380-100 


33294 


0 


CP, CONS E/B ASM 


23 


OATCn/i 0.00 

307604-008 


oo 1 oo 

33122 


A A 

44 


oa o >i dim r"\ i iv i /"* i m 

SCR1032, BINDING HD 


24 


307950-004 


21274 


76 


lit a pi irn onr 

WASHER, SIZE 10 


25 


OOOOOO ooo 

802060-200 


22579 


1 


B/M, ASM FIXED HEAD DISK P/S 


27 


802059-200 


30677 


1 


n/ft/i AORiioi i r\ n" n A i r™» ^ i \/ r~ i™x r~x o 

B/M, ASM SLIDE PAIR FIXED DSK 


28 


o *i A opo oo *i 

314260-621 


23102 


0 


/-\ /"\ ft ■ o /"x i r - i ip r~ rx /o ft a a ft i 

CONSOLE, USER S MAN 


29 


O 4 >i op o Af\ 

3 1 4060-640 


*~1 A A OO 

31403 


0 


SPC, MAN CONSOLE UNIT TEST 


30 


oooop t poo 

80006 1 -600 


ooooo 

22003 


0 


CONSOLE, INTRO 


31 


90006 1-610 


22003 


0 


P rx/*x /~x rx ft l nm 1 //"X /""\ iv iaa i r i r 

SPC, OPN CPU/CONSOLE IF 


32 


O AHAO 1 P 1 O 

800061-612 


23325 


0 


/-x /~\ iv i p /-x I |— p I |M|T p r— /-x 

CONSOLE, S-UNIT SEQ 


33 


800061-614 


30374 


0 


CONSOLE, l-UNITSEQ 


34 


800061-606 


30771 


0 


CONSOLE, C-UNIT SEQ 


35 


800061-618 


20085 


0 


SPC, OPN CONSOLE OP RESETS 


36 


800061-620 


20598 


0 


SPC, OPN CONSOLE OP DISPLAY 


37 


800061-630 


20454 


0 


SPC, OPN CONSOLE CP KEYBOARD 


38 


800061-640 


31069 


0 


CONSOLE, CHAN INTFC 


39 


800061-650 


20599 


0 


SPC, OPN CONSOLE CP DISK IF 


40 


800061-661 


23015 


0 


SPC, OPN CONSOLE OP FLOP IF 


41 


nAAAO 1 P ""7 O 

800061-670 


32659 


0 


SPC, OrN CONSOLE Ur Urcn Ir 


42 


800061-680 


11755 


0 


SPC, OPN CONSOLE OP PDU IF 


43 


800061-690 


11755 


0 


SPC, OPN CONSOLE CP DATA COMM 


44 


314360-611 


21744 


0 


OPN, MAN DISK CONTROLLER 


45 


314105-200 


33925 


1 


PACKGE, APPR CONSL 


46 


314380-250 


31070 


1 


OP, CONS LABEL INST 


47 


307604-010 


33122 


12 


SCR1032, BINDING HD 


48 


307951-004 


21274 


36 


WASHER, SPLIT LOCK 


49 


307603-006 


21274 


12 


SCRW832, BINDING HD 


50 


307400-063 


16389 


12 


NUTS, HEX 


51 


314360-613 


22814 


0 


SPC, MAN 4025 IF JUMPERS 


52 


314360-614 


32350 


0 


PERIPHERALS, MANUAL 


53 


314360-615 


32360 


0 


INTERFACE, DESIGNERS MANUAL 


54 


314360-616 


32350 


0 


PROGRAMMERS, REFERENCE MANUAL 
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MOTES' 

[T] IDEMTIFY PER AMDAHL -SPEC SOCD57- (2=1-4 . 
2. MOT USED . 

m SEE DETAIL "c* FOR MOUNTING HARDWAK.E 
^ FURNISHED WITH ITEM S . 



ITEM ||, ROCKER Af?M OF SWITCH, TO f13DTRUDE ONJ 

RKiur wmem viewed prom banel fbsmt. 

pre -wire jumpeijs onj item 9(3x) 
item's 39 amd 4.o. 

rdsitiom rat oi\l sla/., item "9, at 1 1 •- 30 amd 
mounjt knob asm, item io, to 5ri with "o" at 
12 o'clock. 



<£.l?OUNJP iABLEP/M 2n2ZI-200 TO EQUIPWEMT 
FRAM6 "'' (see 314-UO-iOO AMD 3I4IIO-IO0 



IDENTIFY WITH WIEEL.I5 
AND C/O LEVEL. 
9J l^S^A 




- 1 / sj siM-icc-4-irj 



ITEM 9 



.ETAIL C 



\J7jREF LAMP LOCATION 
OETAH.Ib'' 

scale : nam. 

FRONT VIEW 



LU*P S=ILTSR 
LOCATIOW 
DEIA*L*Af 
S<CALK-. NOME 

FRONT VIEW 



Figure 2-6 
Control Panel 
314414-100 
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Figure 2-6 
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ITEM PART NO. E/C NO. 



1 


314152-000 


31035 


2 


314035-000 


20088 


3 


314034-000 


16170 


4 


314018-000 


34716 


5 


314032-000 


34144 


7 


207121-000 


14696 


8 


207120-000 


14696 


9 


207079-000 


34788 


10 


304081-200 


20682 


11 


207315-000 


20170 


12 


304141-000 


22075 


13 


304140-000 


22073 


14 


304143-000 


22074 


15 


304142-000 


22076 


16 


207077-000 


31302 


17 


207080-000 


32749 


18 


207077-001 


34584 


19 


207077-002 


23584 


21 


/3 17602-0 10 


30122 


22 


317951-002 


21274 


24 


317950-002 


21274 


25 


317950-003 


21274 


26 


317400-003 


33629 


27 


317642-010 


21274 


28 


314414-100 


34967 


29 


207330-000 


20587 


30 


314100-420 


20782 


31 


000000-000 


14976 


32 


207331-000 


34878 


33 


207093-001 


31662 


34 


314100-3*00 


20782 


38 


207077-005 


31302 


39 


207134-001 


23186 


40 


207346-003 


20929 


41 


207272-002 


16071 


45 


217221-200 


21860 


46 


317603-012 


30122 


47 


317952-003 


21274 


48 


314415-600 


23054 


50 


000056-000 


22764 


51 


317038-000 


21736 



QTY 


DESCRIPTION 


1 


COVER 


1 


BASE, CNTRL CONS 


1 


PANEL, REAR CITRC 


1 


BEZEL, CNTRL CONS 


1 


PANEL, FRONT, 


4 


LIGHT, INDICATOR 


1 


LIGHT, INDICATOR 


3 


SWITCH 


3 


KNOB, CCNTRCL 


1 


SWITCH, RCKER SPOT 


1 


DISPLAY, PWR ON 


1 


DISPLAY, PWR OFF 


1 


DISPLAY, INTEPT 


1 


DISPLAY, LOAD 


4 


SWITCH, PUSHBUTTON 


6 


LAMP, 1 3/4 


3 


SWITCH, OAMP HSNG2 


1 


SWITCH, LAMP BSNG4 


7 


SCREW, M4 


6 


WASHER, SPLT.LK.HD 


7 


WASHER, FLT, METRIC 


6 


WASHER, FLT M5 


7 


NUTS, HEX, METRIC 


4 


SCREW, FLAT HD 


0 


DWG ASM, CCBSCIB CONTROL PNL 


1 


CONNEC, HDD, BECET 


0 


CONTRO, PANEL CONS 


2 


GUIDE, CONN 


43 


CONTAC, 20-24 AWG 0 


86 


WIRE, 24 GA BLK 


0 


CONSOLE, CTL PNL 


2 


SWITCH, FILTR RED 


2 


TUBING, 24 AWG 


2 


WIRE,SOLIC 26 


1 


RJNG, STUD & LUG 


1 


GND CBL, CTL PNL 


1 


SCRFLHD H5X08 


21 


WASHER, EXTER LOCK 


0 


TESTER, PE/CTL REL 


1 


DWG, FAB P/N LABEL SQUARE 


1 


LABEL, WIRE LIST 
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Console 




Figure 2—7 
F.E. Panel 
314415-103 
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Figure 2—7 
F.E. Panel 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


000008-000 


14976 


9 


GUIDE, CCNN 


2 


207075-000 


21658 


3 


SWITCH, KEY OPEN 


3 


207076-000 


32108 


2 


METER, ELAPSETIME 


4 


207077-000 


31302 


2 


SWITCH, PUSHBUTTON 


5 


207077-001 


34584 


3 


SWITCH, LAMP SHWG2 


6 


207077-002 


34584 


1 


SWITCH, LAMP HSNG4 


8 


207077-006 


31302 


2 


SWITCH, 2 PCLP 


9 


207024-000 


20666 


5 


DIODB, LED 


10 


207192-000 


15819 


4 


CCWW, 54 POS 


1 1 


207264-000 


33682 


2 


TERMINAL BLCK, PCB, SINGLE ROW 


12 


207265-000 


32831 


2 


STRIP, MARK 10POS 


13 


304140-000 


22073 


1 


DISPLAY, PWR OFF 


14 


304141-000 


22075 


1 


DISPLAY, PWR ON 


15 


314115-000 


22072 


1 


DISPLAY, CCWSL LOAD 


16 


304143-000 


22074 


1 


DISPLAY, INTRPT 


17 


307925-004 


31537 


2 


SPACER, FIBER 


18 


314041-000 


16171 


4 


SPACER, PE PANEL 


19 


314045-000 


30388 


1 


COVER, INSULATOR 


22 


314119-000 


21962 


1 


COVER, CHASSIS 


23 


314118-000 


30689 


1 


PANEL, REAR 


25 


314051-000 


23068 


1 


CHASSIS, PANFL PP 


26 


314412-000 


32652 


1 


PANEL, OP.CONSOLE 


27 


317400-001 


33629 


9 


NUTS, HEX, METRIC 


28 


317400-002 


33629 


4 


NUTS, HEX, METRIC 


29 


317601-008 


30122 


13 


SCREW, FIL HD M3 


31 


317602-040 


30122 


2 


SCREW, M4 


33 


317950-001 


21274 


19 


WASHER, FLT M3 


34 


317960-002 


21274 


6 


WASHER, FLT,METRIC 


35 


317951-001 


21274 


20 


WASHER, SP LK M3 


36 


317951-002 


21274 


4 


WASHER, SPLT.LK.ME 


37 


207156-000 


33582 


63 


WIRE, 26 AWG RED 


39 


207093-050 


21079 


60 


WIRE, 16 GA GPW 


40 


314415-403 


32659 


0 


PANEL, FIELD ENGR 


41 


513014-200 


33367 


1 


CONSOLE, RELAY/ALARM PCB S/M 


45 


314416-103 


35634 


0 


PANEL, FIELD ENGR 


47 


000053-005 


14987 


2 


MOUNT, TIE SRAP 


48 


317602-006 


30122 


2 


SCREW, M4 


51 


207272-000 


16071 


1 


RING, STUD 4 LUG 


57 


207318-000 


20258 


1 


FUSE, 1A, GLASS 


58 


207319-000 


20258 


1 


HOLDER, FUSE PNLMT 


59 


207208-005 


33809 


3 


LUG, STUD 8 


61 


307950-003 


21274 


2 


WASHER, SIZE 8 


62 


307400-004 


16389 


2 


NUTS, HEX 


63 


314415-303 


32659 


0 


PANEL, FIELD ENGR 


64 


000053-003 


14987 


1 


MOUNT, TIE WRAP 


66 


307603-008 


21274 


8 


SCRW832, BINDING HD 


67 


513015-200 


18153 


1 


B/M ASM, PCP FF PNL INTFRC 


70 


219004-200 


21735 


1 


PLT CBL, F. F. PANEL 


77 


314415-304 


32505 


0 


TST FIX FE PANEL 


78 


314415-603 


32505 


0 


PANEL, FIELD ENGR 


82 


000074-000 


30562 


0 


COMPOND 49 
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ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 

83 000056-000 22764 1 DWG, FAB P/N LABEL SQUARE 

84 317038-000 21736 1 LABEL, WIRE LIST 

85 307975-002 35557 16 CBL, TIE LOCKING 

86 307950-003 21274 8 WASHER, SIZE 8 

87 307951-003 21274 8 WASHER, SPLIT LOCK 



2-11 




Figure 3—1 
CPU Photo 1, Side 1 
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CPU Photo 1, Side 1 



ITEM PART NO. E/C NO. 

1 310279-200 31510 

2 310097-200 30925 

3 310150-200 31510 
*4 207067-002 14859 

312542-200 23709 

5 207067-002 35394 

6 207045-200 31921 

7 207067-002 35529 

8 207067-002 35529 



QTY 


DESCRIPTION 


14 


COVER, MCC TRANSITION 


42 


COVER, MCC CARD 


42 


COVER, MCC TRANSITION/ 


7 


FAN, TARZAN, 230 VAC 50/60 HZ 


7 


FAN PAMOTOR 


14 


FAN, TARZAN, 230 VAC 50/60 HZ 


6 


POWER SUPPLY, TYPE I 


2 


TARZAN FAN, 32K LOWER BUFFER 




COOLING 


1 


TARZAN FAN, UPPER BUFFER 




COOLING 



Note: CPU UPPER COOLING FANS 

Early model CPU's were equipped with fan, Part No. 312542-200 (round). Later model CPU's 
were equipped with fan, Part No. 207067-002 (square). 

Note which fan your CPU is equipped with before ordering replacement fans as these two (2) 
fan types are not interchangeable. 




Figure 3-2 
CPU Photo 2, Side 2 
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ITEM PART NO. E/C NO. 

1 310271-200 22707 

2 513016-201 18346 

3 513031-201 30172 

4 310762-200 33343 

5 312072-200 33343 

6 513013-201 35767 

7 311013-200 22915 

8 300201-019 30361 

9 300201-013 30361 

10 300201-012 30361 

11 300522-100 13690 

12 312574-200 21481 



QTY DESCRIPTION 

1 UPC ASM, CPU 

1 UPC, LED BOARD 

1 BUS MARGIN ASSY, CPU/BUFFER 

14 AIR AND THERMAL SENSOR ASM, 

COMBINED 

14 SENSOR, THERMAL 

14 AIR SENSOR ASSEMBLY 

3 DOOR ASM, BUFFER 

1 FILTER, AIR 

1 FILTER, AIR 

1 FILTER, AIR 

14 XITION, AIR COLUMN 

1 THERMAL SENSOR 



CPU 



5 A •*> -L I 



_ PgTA'.__-a* 
C<5tuM5CT:«SN rs« TBI- 1 




Figure 3—3 
CPU E/M Breakdown (1 of 2) 
310022-103 
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Figure 3—4 
CPU E/M Breakdown (2 of 2) 
310022-103 



V/5, V/6 Illustrated Parts Catalog 



34 







Figure 3-3/3-4 








CPU E/M Breakdown 




ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


300201-012 


30361 


1 


FILTER, AIR 


2 


300201-013 


30361 


1 


FILTER, AIR 


3 


310266-030 


22411 


1 


SUPPORT, TUPP 


4 


300372-000 


30322 


2 


BRKT, GATE SUPT. 


5 


312019-001 


31729 


1 


FRAME 


6 


317677-040 


21274 


12 


SCREW, HEX HD 


7 


310011-201 


33130 


1 


WIRING, 32K BUFFER 


8 


300413-000 


22552 


12 


HINGE, SWINGFRAME 


9 


300415-001 


15793 


6 


RETAINR, SWINGFRAME 


10 


300415-002 


15793 


6 


RETAINR, SWINGFRAME 


11 


300426-000 


11314 


6 


GUIDE, FILTER 


12 


300427-000 


30322 


4 


STUD, LVL POST 


13 


300428-000 


22718 


4 


COVER, FILTER ACC 


14 


300429-000 


22719 


2 


COVER, FILTER ACC 


15 


300446-000 


30385 


14 


SPACER' LWR COOLING 


17 


310036-201 


31728 


7 


MECH, ASM LOWER COOLING 


18 


310384-000 


31730 


1 


BRKT, WELDMENT CPU 


19 


310025-000 


22721 


2 


BRACKET, PANEL SPRT 


20 


100453-200 


31764 


6 


MECH, PWR SUPPLY 


21 


310406-200 


33127 


5 


MECH, ASM UPPER COOLING 


22 


300201-019 


30361 


1 


FILTER, AIR 


23 


310395-200 


32248 


1 


COOLING ASSY, 32K BUFFER 


24 


307180-001 


REV-E 


2 


FOAM, .25,.38 


25 


310390-201 


33480 


1 


POWER, DIST ECN CPU LSI/CHAN 


29 


300512-000 


22549 


12 


PIN, DOWEL 


30 


307325-001 


23901 


4 


LVF FT 


31 


317400-007 


33629 


12 


NUTS, HEX, METRIC 


32 


317950-002 


21274 


60 


WASHER, FLT,METRIC 


33 


317950-001 


21274 


233 


WASHER, FLT M5 


34 


317950-004 


21274 


24 


WASHER, FLT, METRIC 


35 


317951-002 


21274 


60 


WASHER, SPLIT.LK. ME 


36 


317951-003 


21274 


233 


WASHER, SP LK M5 


37 


317951-004 


21274 


24 


WASHER, SPLIT.LK. ME 


38 


317632-010 


30122 


18 


SCREW, METRC 10MM 


39 


317603-012 


30122 


155 


SCRFLHD M5X08 


40 


317603-016 


30122 


18 


SCREW, FLHD M5X18 


41 


317603-025 


30122 


32 


SCRFLHD, M5X08 


42 


317603-040 


30122 


37 


SCREW, FLHD M4X18 


43 


317684-020 


21274 


24 


SCREW, CAP HD 


44 


317950-005 


21274 


12 


WASHER, FLT. METRIC 


45 


317675-020 


21274 


12 


SCREW, HED HD 


46 


317400-005 


33629 


12 


NUTS, HEX, METRIC 


47 


300382-200 


16101 


5 


HARNESS, PWR SPLY 


48 


300382-201 


16101 


5 


HARNESS, PWR SPLY 


49 


317633-070 


30122 


8 


SCREW, MACHINE HD 


50 


310018-000 


2268.1 


1 


EAR, MTG,APS GT 


53 


300522-200 


13690 


14 


XITION, AIR COLUMN 


54 


300425-000 


30385 


28 


FILLER, AIR COLUMN 


55 


312072-200 


33343 


14 


THERMAL, SENSOR 


56 


300522-201 


13690 


14 


ASM, TRANSITION 


69 


300596-003 


22983 


18 


FASTENR, TINNERMAN 


70 


300569-001 


22394 


1 


BRACKET, MTG DOOR 
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ITEM PART NO. E/C NO. QTY 



71 


300569-002 


22394 


3 


74 


300583-000 


22720 


2 


75 


300584-000 


22733 


4 


76 


307300-007 


REV-B 


12 


77 


319085-001 


33942 


42 


78 


317640-010 


21274 


28 


80 


307951-001 


21274 


28 


81 


307400-002 


16389 


28 


82 


307400-009 


16389 


4 


84 


307604-024 


33122 


2 


85 


307694-010 


21274 


4 


86 


310026-000 


22395 


2 


88 


310022-101 


34091 


0 


90 


317950-001 


21274 


32 


94 


3 1 7400-003 


33629 


4 


95 


307925-001 


31537 


28 


96 


307975-010 


23328 


75 


98 


310246-000 


22399 


1 


99 


310398-000 


31730 


1 


00 


310245-000 


22402 


1 


01 


310202-000 


22403 


1 


02 


310260-000 


22385 


1 


03 


315146-000 


22400 


1 


04 


315145-000 


30361 


1 


05 


310261-000 


22401 


1 


06 


310273-205 


31730 


1 


07 


307925-051 


20596 


1 


10 


307950-000 


21274 


24 


11 


307951-009 


21274 


12 


12 


217186-200 


20432 


1 


13 


310263-001 


20605 


12 


14 


310406-201 


33127 


2 


16 


310273-206 


31730 


1 


17 


300660-200 


32991 


14 


18 


310281-001 


21098 


1 


19 


307951-006 


21274 


12 


20 


317601-006 


30122 


1 


21 


207190 000 


12885 


1 


28 


307950-004 


21274 


2 


32 


000056-000 


'22764 


1 


33 


310064-000 


31730 


1 


34 


310102-000 


33487 


1 


35 


310103-000 


33487 


1 


36 


317603-020 


30122 


2 



DESCRIPTION 

BRACKET, MTG DOOR 
BRKT, PNL SPRT 
BRKT, PNL SPRT 
INSUL, LG. 1/4 
SCREW, MCC MTG 
SCREW, MACH FLTHD 
WASHER, SPLIT LOCK 
NUTS, HEX 
NUTS, HEX. 50 
SCR1032, BINDING HD 
SCREW, CAP HD.HEX 
BRACKET, MTG DOOR 
COOLING, BUFFER 32K 
WASHER, FLT M3 
NUTS, HEX, METRIC 
SPACER, FIBER 
CBL, TIE LOCKING 
PLATE, PANEL MTG 
BRKT, PANEL MTG 
BRACKET, PANEL MTG 
SUPPORT, PANEL 
CHANNEL, CARRIER CA 
BRACKET, CONNECTOR 
BRACKET, CONNECTOR 
BAR, TIE 

ASM, CONVENIENCE OUTLET, AC, 

SPACER, METAL 1 1N. 

WASHER, SIZE .500 

WASHER, SPLIT LOCK 

CABLE, BUS SENSE 

WASHER, PWR CABLE 

MECH, ASM UPPER COOLING 

ASM, CONVENIENCE OUTLET, AC, 

SENSOR, ASM 

TROUGH, COVER 

WASHER, SPLIT LOCK 

SCREW, FLHD 

TAB, MALE 

WASHER, SIZE 1C 

DWG, FAB P/N LABEL SQUARE 

BRACKET, PANEL MTG SUPPORT 

SUPPORT, CABLE, UPPER 

SUPPORT, CABL, LOWER 

SCREW, BIND M5 X 18 




Figure 3—5 
MCC Card Cover Assembly 

IPB-014 




Figure 3—6 
Shipping Break Assembly 
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Figure 3—5 








MCC Card Cover Assembly 




ITFM 
1 1 CI VI 


PART NO 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


2 




31510 


14 


TRANS COVER WITH ACCESS, MCC 


o 


o iu i yu - iuu 


31510 


42 


TRANSPOVFR MCC 


A 


Tinf)Q7 9nn 

O 1 UvJO / -ZUVJ 


30925 


42 


POVFR MCC PARD 

L»U V L 1 i , IVIOw v_//~\ 1 1 L/ 


O 


RFFF RFNPF 






CARD MCC 


D 




23859 


8 


SPRFW MCC MOUNTING 

Oul ILVV, 1 V 1 \s V_/ 1 VI V_/ WIN 1 MM \J 


7 


O I JUUU uuu 


21916 


8 


WASHER CAPTIVE 


Q 
O 








POST BUS PLATE SEE FIGURE 3—7 


Q 

& 




30589 


336 


CTC CARD 


10 


300434-000 


31323 


1 


SOCKET CONNECTOR, FEMALE 


*1 1 A 


310142-000 


31323 


100 


REPLACEMENT PINS, FEMALE SOCKET 


*11B 


251012-000 


34160 


100 


REPLACEMENT PINS, FEMALE SOCKET 










CONNECTOR 


12 


310125-001 


30087 


2 


PIN, CTC OPERATOR 








Figure 3—6 








Shipping Break Assembly 




ITEM 
1 1 CI VI 


PART Nfl 
rMn 1 IMU. 


E/C NO. 


QTY 




1 


319042-200 






FEMALE I/O CARD, SHIPPING BREAK 


2A 


310167-000 RT 


30493 


2 


GUIDE, PADDLE CARD 


2B 


310167-001 LFT 


30493 


2 


GUIDE, PADDLE CARD 


3 


310165-000 






SCREWHEAD, PADDLE CARD GUIDE 










CONNECTOR 


* 4A 


310142-000 


31323 


100 


REPLACEMENT PINS, FEMALE SOCKET 


* 4B 


251012-000 


34160 


100 


REPLACEMENT PINS, FEMALE SOCKET 


5 


300434-000 


31323 


1 


FEMALE SOCKET CONNECTOR 


6 


319041-200 


34313 




MALE I/O CARD, SHIPPING BREAK 


7 


300437-000 


31323 


1 


MALE SOCKET CONNECTOR 


8 


310101-000 


35575 


1 


CONNECTOR SHROUD 


* PINS ARE NOT INTERCHANGEABLE 
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Figure 3—7 
Bus Plate, Detail 
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Figure 3—7 
Bus Plate, Detail 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


312007-000 


33003 


1 


PLATE, BUS 


2 


310336-200 


30798 


28 


POST, VERTICAL, PWR SIDE (GND) 


2A 


310337-200 


30788 


28 


POST, VERTICAL, GND. SIDE (GND) 


3 


317682-035 


21274 


28 


SCREW, ALLEN HEAD 


4 


310803-001 


30788 


28 


WASHER, FLAT 


5 


310329-200 


30254 


24 


POST, HORIZONTAL, PWR. SIDE (GND) 


5A 


310328-200 


30254 


24 


POST, HORIZONTAL, GND. SIDE (GND) 


6 


317682-035 


21274 


24 


SCREW, ALLEN HEAD 


7 


310803-002 


30788 


24 


WASHER, FLAT 


8 


310331-200 


30254 


32 


POST, SQUARE, PWR. SIDE (-5.2V) 


8A 


310330-200 


30254 


32 


POST, SQUARE, GND. SIDE (-5.2V) 


9 


317683-030 


31081 


32 


SCREW, ALLEN HEAD 


10 


310803-002 


30788 


32 


WASHER, FLAT 
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Figure 4—1 
C-Unit Photo 1, Side 1 
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C-Unit Photo 1, Side 1 




ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


310406-201 


35863 


1 


FAN ASSEMBLY, UPPER 


2 


207067-002 


35529 


2 


FAN, TARZAN, UPPER 


3 


SEE NOTE 1. 


32991 


4 


SENSOR ASSEMBLY 


4 


207045-200 


33874 


2 


POWER SUPPLY, TYPE-1 


5 


310036-201 


31728 


2 


FAN ASSEMBLY, LOWER 


6 


207067-002 


35529 


4 


FAN, TARZAN, LOWER 



NOTE 1. 



310762-200 
312072-200 
513013-201 



SENSOR, AIR FLOW/THERMAL ASSEMBLY 
SENSOR, THERMAL ASSEMBLY 
SENSOR, AIR FLOW ASSEMBLY 



im 




Figure 4-2 
C-Unit Photo 2, Side 2 
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Figure 4-2 
C-Unit Photo 2, Side 2 



ITEM PART NO. E/C NO. 

1 310279-200 31510 

2 310097-200 30925 

3 300201-001 30361 

4 207045-200 33874 

5 310150-200 31510 



QTY 


DESCRIPTION 


4 


TRANS, COVER-WITH ACCESS 


12 


COVER ASSEMBLY, MCC CARD 


1 


FILTER, AIR 


2 


POWER SUPPLY, TYPE-1 


12 


TRANS, COVER 
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C-Unit 




MOTES : 

1. SEE SEPARATE B/M 312001-202 

2. IDENTIFY PER AMDAHL SPEC 



Figure 4—3 
C-Unit Internal Appearance 
312001-102 
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C-Unit 



Figure 4—3 
C-Unit Internal Appearance 

ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 





312001-202 


22587 




CHANNEL, LSI E/M 


1 


312080-201 


REV-A 


1 


ASM, UPPER PNL 


2 


312080-200 


REV-A 


1 


ASM, UPPER PNL 


5 


312045-200 


15389 


1 


ASM, PNL CPU SI 


6 


312045-201 


20511 


1 


ASM, PNL CPU SI 


7 


312042-200 


15389 


1 


ASM,P.S.COVER 


8 


312042-201 


15389 




ASM, P.S.COVER 


9 


312043-200 


15108 




ASM, P.S.PANEL 


10 


312046-200 


15389 




ASM, PNL CH SID 


11 


312046-201 


15389 




ASM, PNL CH SID 


12 


307603-004 


21274 


4 


ACRW83, BINDING HD 


13 


307604-006 


21274 


4 


SCR1032, BINDING HD 


14 


307950-003 


21274 


4 


WASHER, SIZE 8 


15 


307950-004 


21274 


8 


WASHER, SIZE 10 


16 


307951-003 


21274 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


17 


307951-004 


21274 


8 


WASHER, SPLIT LOCK 


18 


307300-008 


REV-B 


4 


INSUL, LG.3/8 


19 


312001-102 


22587 


REF 


CHANNEL, LSI E/M 


20 


307684-008 


21274 


4 


SCREW, CAP HD.HEX 


21 


315146-008 


21274 


1 


BRACKET, CONNECTOR 
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C-Unit 



&>0W£:X SUPPLY '7£<U 20 £>£3/&*jAreo AJA±T£/tr. 
COCA7£0 44 /Ay tfecAT/OAJ TO 5COr* OAJ 

~PAU£ . 

Po>*eP SUPPLY /T£AJ 2.0 £>£SiC*AJAT££> 3t_A\'£ " 
COcA-reP A3 /Ay p£LA7lOAU TO SCOTS 

0K/ f CA /u£T. 




> 

3Z) (&X) 



Figure 4—4 
C-Unit E/M Breakdown 
312002-101 
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C-Unit 







Figure 4—4 










C-Unit E/M Breakdown 




ITFM 


PART MA 
rMn 1 IMU, 


E/C NO. 


QTY 


UtoLrKIrl IUIM 


1 


300201-001 


30361 


1 


FILTER, AIR 


2 


A 1 r\COO AAA 


31728 


1 


BRKT, WELDMENT LSI CHAN 


3 


a i or\nr aaa 

312096-000 


22351 


4 


SUPPORT, TUBE 


A 

4 


3003/2-000 


30322 


4 


BRKT, GATE SUPT. 


C 

O 


o IzUUb-OUl 


31728 


1 


FRAME 


—i 
1 


312003-200 


31208 


1 


B/M, CHAN GATE 


Q 
O 


JUU4 I J-UUU 


22552 


4 


HINGE, SWING FRAME 


Q 


o(JU4l b-UUl 


15793 


2 


r* i - T a i M r n r*i a / i a i r~ i—> a i\/ir 

RETAINER, SWINGFRAME 


I u 


oUU41 b-UU2 


15793 


2 


n r — r* a i rv i f — i — » <~m a / 1 a i r~ n a a n r~ * 

RETAINER, SWINGFRAME 


I i 


oUU42b-UUU 


11314 


2 


GUIDE, Fl LTER 


1 2 


300427-000 


30322 


4 


STUD, LVL POST 


13 


oionio aaa 

312018-000 


12715 


2 


COVER, FILTER ACC 


1 5 


o a a a a r* aaa 

300446-000 


30385 


4 


SPACER, LWR COOLING 


1 7 


o <i aaa a -i 

310036-201 


31728 


2 


MECH ASM, LOWER COOLING 


18 


312017-000 


12715 


1 


SHIELD, AIR 


20 


iArt>lro oaa 

300453-200 


21764 


2 


MECH, PWR SUPPLY 


21 


310406-200 


33127 


2 


MECH ASM, UPPER COOLING 


23 


312021-001 


20744 


2 


BRACKET, PNL SUPT 


29 


300512-000 


22549 


4 


PIN, DOWEL 


30 


307325-001 


23901 


4 


LVF, PT 


31 


307400-009 


16399 


12 


NUTS, HEX. 50 


32 


307950-002 


21274 


16 


WASHER, SIZE 6 


33 


307950-004 


21274 


145 


WASHER, SIZE 10 


34 


307950-005 


21274 


8 


WASHER, SIZE .250 


35 


O ATOP <i aaa 

307951-002 


21274 


16 


WASHER, SPLIT LOCK 


3b 


O ATAr -1 AA A 

307951-004 


21274 


140 


WASHER, SPLIT LOCK 


37 


307951-005 


21274 


8 


im a pi irn a rv i i ~v i f~\ /~\ \s 

WASHER, SPLIT LOCK 


oo 
3o 


omcnn one 

307b02-00b 


21274 


4 


SCRW632, BINDING HD 


OQ 

o» 


307b04-00o 


33122 


66 


SCR1032, BINDING HD 


40 


o07bU4-(Jl(J 


33122 


6 


SCR1032, BINDING HD 




oU/bU4-U lb 


331 22 


8 


PAn 1 aoa a i a. i r~\ i a i A* i i i—v 

SCR1032, BINDING HD 


A O 

42 


omen yi noo 


33122 


8 


o a n 1 aaa n i m r^v i a i a* i i r*\ 

SCR1032, BINDING HD 


4o 


oa.~7Ca.c aa/i 
aU/bUb-Uz4 


21274 


8 


PAn pui «i Ia aaa i i 

SCREW, 1/4-20B.H. 


44 


oO/you-OUb 


21274 


4 


\A/AOI im 0|"7P A -1 A 

WASHER, SIZE .312 


A c 

4b 


. oU/b/b-012 


33221 


4 


SCREW, HEX HEAD 


4/ 


onnooo aaa 
oUUooz-^UU 


16101 


2 


HARNESS, PWR SPLY 


/I o 

4o 


300382-201 


16101 


2 


HARNESS, PWR SPLY 


49 


o a~7 a a /i A/i n 

307b04-048 


33122 


8 


SCR1032, BINDING HD 


50 


A *l AAAA AA A 

312022-001 


22298 


2 


BRACKET, UP PNL MTG 


51 


313022-002 


22298 


2 


BRACKET, UP PNL MTG 


52 


312025-001 


22300 


1 


BRACKET, PNL MNTG 


53 


A -1 nnnr AAA 

312025-002 


22300 


1 


BRACKET, PNL MNTG 


54 


A d A AAA 

312026-001 


22299 


1 


BRACKET, PNL MNTG 


55 


x3l2Uzb-0Uz 


22299 


1 


O O A A !✓ r~ T" DM 1 AAA 1 ~T~ /"^ 

BRACKET, PNL MNTG 


EC 

bb 


oUUbbz-UUU 


12396 


6 


BRACKET, COVER SPRT 


57 


A 4 AAA *l AAA 

312021-000 


20646 


2 


on a y> ix r* t* rv a m r i ai irvrv 

BRACKET, PANEL SUPP 


58 


307604-006 


33122 


39 


SCR1032, BINDING HD 


59 


300596-003 


22983 


28 


GASTENER, TINNERMAN 


60 


312002-100 


21387 


0 


MECH, LSI CHANNEL 


61 


300425-000 


30385 


8 


FILLER, AIR COLUMN 


62 


300522-201 


13690 


4 


ASM, TRANSITION 



TFM 


PART NO 

inn 1 IvV/i 


F/P NO 


OTY 


DF<iPRIPTiriN 


bo 


onmo inn 
J12U/2-2UU 


066^6 


A 

4 


THtRMAL, btNbOH 


b4 


«3(JUb22-2UU 




A 

4 


VITIAM AID 1 IIIV/IM 

XI 1 IUN, AIH CULUMN 


bb 


oU/y2b-UbU 


1 bobb 


0 

0 


CDAPCD TL1DC A h LJCTV 

orALbn, 1 HnbAU HEX 


bb 


oU/b4 l-UUb 


1 oy22 


Q 

0 


CfD [T \ A / CI AT LIT A H 

oUntW, rLAI HbAU 


D/ 


o lyuoo-uuu 


2ooby 


1 o 
1 2 


oLnbW, IVI IVI 1 u 


Do 


"5n7/iAn nno 

vjU/'HJU-UU^ 


i oooy 


Q 


M 1 IXC U C V 
IN U 1 0, M t A 


Da 


JU/3DU-UU I 


0 1 074 


p 


VVAontn, ol/lt 4 


/ u 




0 1 974 


p 
0 


\A/AQI4CD CDI IT 1 nPI^ 


71 






1 

1 


RRAPk"FT RFAFPTAPI F 


72 


312097-000 




1 

1 


1 ^IHATF IIP^IIPPDRT 


73 


310263-001 


20605 


4 


WASHER, PWR CABLE 


74 


307659-024 


33225 


4 


SCREW, HEX HD 


75 


307950-009 


21274 


4 


WASHER, SIZE .500 


76 


307951-009 


21274 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


77 


307925-051 


20596 


2 


SPACER, METAL 1 1N. 


78 


310275-000 


20857 


1 


TUBE, SUPPORT 


79 


310274-000 


21040 


1 


TROUGH, CABLE 


80 


307604-036 


33122 


2 


SCR1032, BINDING HD 


81 


300660-200 


32991 


4 


SENSOR, ASM 


82 


310281-002 


21098 


1 


TROUGH, COVER 


83 


307951-006 


21274 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


84 


310399-201 


33480 


1 


POWER, DIST BOX CPU LSI/CHAN 
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Figure 5—1 
Channel/Cable Entry Photo 1, Side 1 
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Channel/Cable Entry 



Figure 5—1 
Channel/Cable Entry Photo 1, Side 1 



ITEM 



PART NO. 



E/C NO. 



QTY 



DESCRIPTION 



309015-200 
312516-200 
300201-009 
312527-000 
312611-200 

312607-200 
312503-201 
312542-200 
300201-023 



031014 

23114 

30361 

016344 

30944 

30654 
20734 
14859 
020172 



SENSOR, THERMAL 

ASSEMBLY, DOOR NON-LSI 

FILTER, AIR 

DIFFUSER, AIR 

SEE CHANNEL COOLING ASM 

WITH BLOWER 

ASSEMBLY, BLOWER 

SEE CHANNEL COOLING ASM WITH FAN 

FAN, PAMOTOR 

FILTER, AIR 
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Figure 5-2 
Channel/Cable Entry Photo 2, Side 2 
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Figure 5—2 
Channel/Cable Entry Photo 2, Side 2 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


312509-200 


33525 


1 


BUS 


2 


312508-200 


33525 


1 


TAG 


*3 


207398-001 


33299 


62 


BERG CONNECTOR, L-GR 


4 


207132-007 


31368 


48 


CONTACT PINS, AMPHENAL 




207401-003 


31242 


48 


CONTACT PINS, BERG 


*5 


207398-002 


33299 


10 


BERG CONNECTOR, D-GR 


6 


207132-007 


31368 


48 


CONTACT PINS, AMPHENAL 




207401-003 


31242 


48 


CONTACT PINS, BERG 


*7 


312590-201 


31346 




UPC/OHW E/M ASM 




312590-200 


35992 




UPC/CHAN E/M ASM 


*8 


513030-201 


18912 




PCB, L.E.D. 


**8 


513016-202 


18346 




PCB, L.E.D. 


*9 


513031-205 


31124 




PCB, BUS MARGIN 


**9 


513031-202 


19354 




PCB, BUS MARGIN 


10 


207045-200 


31921 


3 


POWER SUPPLY, TYPE I 


11 


300201-209 


30361 


1 


FILTER, AIR 



Note: 

* 3 BUS CONFIGURATION (4 ROUND CABLES) SEE 312594-101 
** 2 BUS CONFIGURATION (2 FLAT CABLES) SEE 312594-100 
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Channel/Cable Entry 



SEE ZONE 



43) INSTALL vVITH TOP S IDE 
MARKING AS SHOWN 




CABLE ENTRY FRAME REF i — CHANNEL FRAME 



3RCUNC NG DE^Aiu 



notes: 

1. see seper ate 



3/M 312594 -aoo. 



LH 



Surfaces must be cleaned prior 
'o assembly of fingerstock item 5. 
fingerstock to be assembled 
one time only- adhesive v/1ll not 
hold sufficiently if once 
pulled off. 

3 ideutipy wth b/m part mumib^r 
per .amdahl. spec oooost ■•+. 
stamp appro*, where swowm. 

0 SEE 3I2S94--I60 4 aiaS"W-34,0 FOR 
HOOKUP INFORtVIATION. 

[5] ITEMS 39 g AO INSTALLED WITH PIM"Z UP. 

[fe] GROUND POIUT RDR ITEM 90 (UPC). 

INSTALL "MASTER" RS. ASH IN BOTTOM 
LOCATION AND SLWF' PS. ASM W 70P 
POSITION. 

fl "FINGER- STOCK", ITEM 5 TO BE INSTALLED 
PER AMDAHL SPEC 80007t-&00. 



Figure 5—3 

Channel/Cable Entry E/M Breakdown, 
2 Bus Configuration (1 of 3) 
312594-100 
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Channel/Cable Entry 




Figure 5—4 



Channel/Cable Entry E/M Breakdown, 
2 Bus Conf iguration (2 of 3) 
312594-100 
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Channel/Cable Entry 
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Figure 5-3/5-*/5-5 
Channel/Cable Entry E/M Breakdown, 2 Bus Configuration 



TFM 


PART MO 


p /o Kin 


UN Y 


UcoCRIPTIOlM 


I 


d Izbyb-^UU 


J21 10 


1 


CHASSIS, E/M CHAN 


i. 


010CC1 inn 

d 1255 1-200 


22284 


1 


FRAME, NON LSI CH 


o 
o 


312562-200 


22995 


1 


CHANNEL, CABLE ENT 


4 


207045-200 


31921 


3 


POWER SUPPLY, TYPE I 


5 


207271-000 


23897 


2 


STRIP, CONTACT 


12 


307965-012 


32481 


4 


WIRE, DUCT 


13 


307966-003 


23901 


4 


COVER, WIRE DUCT 


14 


312578-000 


30361 


1 


COVER, P/S 


16 


312565-000 


21038 


2 


ADAPTER, P/S LUG 


25 


317950-003 


21274 


65 


WASHER, FLT M5 


26 


317951-003 


21274 


56 


WASHER, SP LK M5 


27 


317603-008 


21274 


8 


SCREW, FLHD M5X18 


28 


317603-010 


21274 


51 


SCREW, FIL HD M5 


30 


317603-014 


21274 


6 


SCREW, FLHD M5X18 


ol 


317676-035 


21274 


2 


SCREW, HEX HD 




3 1 7950-006 


21274 


4 


WASHER, FLT.METRIC 


do 


ol/yol-OOb 


21274 


2 


WASHER, SPLT.LK.ME 


d4 


dl 740U-U0o 


21274 


2 


NUTS, HEX,METRIC 


d5 


dUz lUU-AJb 


20755 


1 


CABLE, P/S 31.0 


dO 


Qnoirm one 


2U/55 


1 


CABLE, P/S 38.5 


d/ 


ono 1 nn om 


2U/55 


1 


CABLE, P/S 46.0 


do 


o izoy4-iuu 


o2901 


62 


CHNL, MAINFRAME 


oy 


zU/oyo-UUl 


2o/71 


CO 

52 


CONN, 48PIN L-GR 


4U 


20/d4o-0U2 


23771 


10 


CONN, 48PIN D-GR 


AO 

4d 


d 12594-4 10 


32166 


0 


CHANL, COM TECH 


44 


d 1 2594-4 11 


32166 


0 


CHANL, COM TECH 


A C 

45 


312594-490 


31 159 


0 


CHANL, COM TECH 


46 


312594-360 


22954 


0 


SCHEMAT, CHANL 


48 


312594-480 


30230 


0 


CHAN, CCIP 


49 


307679-024 


21390 


4 


SCREW, HEX HD 


50 


307951-009 


21274 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


51 


307950-009 


21274 


4 


WASHER, SIZE .500 


52 


302048-000 


11898 


3 


PLATE, NUT, P/S 


53 


307400-009 


16389 


4 


NUTS, HEX. 50 


54 


207132-007 


21912 


3456 


LUG, LOOSE 


56 


3 1 7602-008 


21274 


3 


SCREW, M4 


57 


3 1 795 1 -002 


21274 


3 


WASHER, SPLT.LK.ME 


CO 

oo 


3 1 7950-002 


21274 


6 


WASHER, FLT,METRIC 


CO 


d 1 /40U-002 


21274 


3 


NUTS, HEX, METRIC 


C 1 
O I 


20/015-000 


31917 


3200 


WIRE, 100 OHM 


uo 


Ti9o7n nnn 


ZZQO 1 


1 
I 


CI IDDD DT CCMCC1D r'UM 


64 


300372-000 


30322 


2 


BRKT, GATE SUPT. 


65 


309015-200 


31401 


3 


SENSOR, THERMAL 


66 


000053-004 


13987 


4 


MOUNT, TIE WRAP 


67 


207204-000 


15791 


1 


BLOCK, TERM 


68 


207240-000 


22581 


1 


STRIP, MARKER 


69 


307925-002 


31537 


6 


SPACER, FIBER 


70 


317601-014 


21274 


6 


SCREW, FL HD M3 


71 


317950-001 


21274 


10 


WASHER, SP LK M3 


72 


317950-001 


21274 


12 


WASHER, FLT M3 


73 


317601-005 


21274 


6 


SCREW, M3 



Channel/Cable Entry 



ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 



74 


317602-014 


21274 


4 


SCREW, M4 


75 


312594-260 


22271 


1 


ROUTING, CHAN 


76 


312554-250 


30447 


1 


LABEL, INSTALLATN 


77 


000003-002 


15737 


72 


STN RLF,48 PIN CON 


78 


302100-210 


20755 


1 


CABLE, P/S 56.0 


83 


312572-200 


32147 


1 


CHANNEL, CARD INST 


84 


312594-425 


18469 


0 


CHANL, COM TECH 


86 


312594-700 


32166 


0 


E/C, HISTORY 


90 


312590-200 


23509 


1 


UPC/CHN, E/M ASM 


91 


315143-000 


22924 


1 


BRACKET, CONNECTOR 


92 


312514-435 


17290 


1 


BUS, CHANNEL FR 


93 


207156-000 


15193 


200 


WIRE, SINGLE CON 


94 


312585-000 


30529 


1 


BRACKET, LOCK 


96 


302100-208 


20755 


1 


CABLE, P/S 53.5 


97 


302100-209 


20755 


1 


CABLE, P/S 61.0 


98 


207190-000 


12885 


3 


TAB, MALE 


99 


307676-040 


21390 


4 


SCREW, HEX HEAD 


00 


307950-006 


21274 


8 


WASHER, SIZE .312 


01 


307951-006 


21274 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


02 


307400-007 


16380 


4 


NUTS, HEX 


03 


312594-660 


22892 


0 


CCI, PROCESSOR 
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CABLE ENTRY FRAME REF ^ — CHANNEL FRAME 



t ! 


a 


k 








J9±.ieTYp| 






RFI GROUNDING DETAIL 



<g) (8X) 



t. IDENTIFY 1 PER AMDAHL SPEC 80OO5J-6H. 
SURFACES MUST BE CLEANED PRIOR TO ASSEMBLY 
OF FINMR3TOCK ITEM 5. FINGERSTOCK TO BE 
ASSEMBLED ONE TIME ONLY - ADHESIVE WILL NOT 
HOLD SUFFICIENTLY IF ONCE PULLED OFF 
3. NOT USED 
{*] SEE 3ia594--l6l & 31Z59 t *--36 1 FOR 
HOOKUP INFORMATION . 

[s] ITEMS 39 £ 40 INSTALLED WITH PIM**2 UP. 

[fc~| GROUND POINT FOR ITEM 90 (UPC). 

[t] INSTALL "MASTER" RS. ASK IN BOTTOM 
L06AT/0W AND "SLM£ " PS. /)5* /* 7iW 
POSITION. 

8 " FINGER -STOCK*, ITEM 5 TO BE INSTALLED 
PER AMDAHL SPEC S00074-600. 



Figure 5-6 

Channel/Cable Entry E/'M Breakdown, 
3 Bus Configuration 
312594-101 
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Figure 5—6 






Channel/Cable Entry E/M Breakdown, 3 Bus Configuration 


ITPM 

1 1 CI VI 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


312596-201 


31013 


1 


E/M, CHANNEL 


2 


312591-200 


222,84 


1 


FRAME, NON LSI CH 


3 


312562-200 


22995 


1 


CHANNEL, CABLE ENT 


4 


207045-200 


31921 


3 


POWER SUPPLY, TYPE I 


5 


207271-000 


23897 


2 


STRIP, CONTACT 


12 


307965-012 


32481 


4 


WIRE, DUCT 


13 


307066-003 


23901 


4 


COVER, WIRE DUCT 


14 


312578-000 


30361 


1 


COVER, P/S 


16 


312565-000 


21038 


2 


ADAPTER, P/S LUG 


25 


317950-003 


21274 


70 


WASHER, FLT M5 


2b 


317951-003 


21274 


61 


WASHER, SP LK M5 


27 


317603-008 


21274 


8 


SCREW, FLHD M5X18 


28 


317603-010 


21274 


56 


SCREW, Fl L HD M5 


30 


317603-014 


21274 


6 


SCREW, FLHD M5X18 


31 


317676-035 


21274 


2 


SCREW, HEX HD 


OO 

32 


317950-006 


21274 


4 


WASHER, FLT. METRIC 


33 


317951-006 


21274 


2 


WASHER, SPLT.LK.M8 


34 


317400-006 


21274 


2 


NUTS, HEX,METRIC 


35 


302100-205 


20755 


1 


CABLE, P/S 31.0 


36 


302100-206 


20755 


1 


CABLE, P/S 38.5 


37 


302100-207 


20755 


1 


CABLE, P/S 46.0 


38 


312594-101 


32901 


0 


CHANNEL, MAINFRAME 


39 


207398-001 


23771 


62 


CONN,48PIN L-GR 


40 


207398-002 


23771 


10 


CONN,48PIN D-GR 


43 


312594-410 


32166 


0 


CHANL, COM TECH 


44 


312594-411 


32166 


0 


CHANL, COMTECH 


45 


3125940490 


31159 


0 


CHANL, COM TECH 


46 


312594-361 


30218 


0 


SCHEM, CHANNEL 


48 


312594-480 


30230 


0 


CHAN, CCIP 


49 


307679-024 


21390 


4 


SCREW, HEX HD 


50 


307951-009 


21274 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


51 


307950-009 


21274 


4 


WASHER, SIZE .500 


52 


302048-000 


11898 


4 


PLATE, NUT 


53 


307400-009 


16389 


4 


NUTS, HEX. 50 


54 


207132-007 


21912 


3456 


LUG, LOOSE 


56 


317602-008 


21274 


3 


SCREW, M4 


57 


317951-002 


21274 


3 


WASHER, brLT.LK.IVIb 


58 


3 1 7950-002 


21274 


6 


WASHER, FLT, METRIC 


59 


317400-002 


21274 


3 


NUTS, HEX,METRIC 


61 


207015-000 


31917 


3200 


WIRE, 100 OHM 


63 


312570-000 


22631 


1 


SUPPORT, SENSOR CHN 


D4 


300372-000 


30322 


2 


BRKT, GATE SUPT. 


DO 


309015-200 


31401 


3 


SENSOR, THERMAL 


bo 


000053-004 


14987 


4 


MOUNT, TIE WRAP 


67 


207204-000 


15791 


1 


BLOCK, TERM 


68 


207240-000 


22581 


1 


STRIP, MARKER 


69 


307925-002 


31537 


6 


SPACER, FIBER 


70 


317601-014 


21274 


6 


SCREW, FL HD M3 


71 


317951-001 


12274 


10 


WASHER, SP LK M3 


72 


317950-001 


21274 


12 


WASHER, FLT M3 


73 


317601-005 


21274 


6 


SCREW, M3 
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Channel/Cable Entry 



ITEM PART NO. E/C NO. 



74 


317602-014 


21274 


75 


312594-261 


30805 


76 


312594-250 


30447 


77 


000003-002 


15737 


78 


302100-210 


20755 


83 


312572-200 


32147 


84 


312594-425 


18469 


86 


312594-700 


32166 


90 


312590-201 


31346 


91 


315143-000 


22924 


92 


312514-435 


17290 


93 


207156-000 


15193 


94 


312585-000 


30529 


96 


302100-208 


20755 


97 


302100-209 


20755 


98 


207190-000 


12885 


99 


307676-040 


21390 


00 


307950-006 


21274 


01 


307951-006 


21274 


02 


307400-007 


16389 


03 


312594-660 


22892 


04 


315182-000 


23759 



QTY 


DESCRIPTION 


4 


SCREW, M4 


1 


ROUTING, CHANNEL 


1 


LABEL, INSTALLATN 


72 


STN, RLF48PIN CON 


1 


CABLE, P/S 56.0 


1 


CHANNEL, CARD INST 


0 


CHANL, COM TECH 


0 


E/C, HISTORY 


1 


UPC/CHN, E/M ASM 


1 


BRACKET, CONNECTOR 


0 


BUS, CHANNEL FR 


200 


WIRE, SINGLE CON 


1 


BRACKET, LOCK 


1 


CABLE, P/S 53.5 


1 


CABLE, P/S 61.0 


3 


TAB, MALE 


8 


WASHER, SIZE .312 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


4 


NUTS, HEX 


0 


CCI, PROCESSOR 


1 


UPC, STOP BRKT 



Channel/Cable Entry 



(2*)@ 

(2? 




NOTES 



[T] IDENTIFY PER AMDAHL SPEC 

8O0O57-M4 APPRO* WHERE SHOWN. 



TEMPORARILY RETAIN WITH TAPE UNTIL 
MATED WITH ADJACENT FRAME, 



Figure 5—7 

Channel Mechanical Frame Breakdown 



312541-100 



V/5, V/6 Illustrated Parts Catalog 



5-9 



Figure 5—7 
Channel Mechanical Frame Breakdown 



TEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


312532-000 


31031 


1 


FRAME, BAS LOGIC 


2 


312531-000 


30322 


1 


CHASSIS, POWR SUPLY 


3 


301077-000 


30424 


1 


COVER' FILTER 


4 


300201-009 


30361 


1 


FILTER, AIR 


5 


301076-001 


30405 


1 


BAFFLE, AIR 


6 


301075-001 


30527 


1 


BRACKET, STRAIN REL 


7 


312535-000 


30420 


1 


BRACKET, CHASIS/MNT 


9 


301078-002 


30901 


2 


SLIDE, PWR SUPPLY 


14 


317603-010 


21274 


14 


SCREW, FIL HD M5 


15 


317603-008 


21274 


6 


SCREW, FLHD M5X18 


17 


317643-006 


23274 


4 


SCREW, FLAT HD 


19 


317950-003 


21274 


290 


WASHER, FLT M5 


21 


317951-003 


21274 


33 


WASHER, SP LK M5 


23 


312541-100 


30901 


REF 


FRAME, MECH 


24 


312063-000 


30424 


1 


SCREEN, SAFETY 


25 


317601-006 


21274 


9 


SCREW, FL HD 


26 


000053-003 


14987 


9 


MOUNT,TIE WRAP 


27 


307676-024 


21390 


8 


SCREW, HEX HEAD 


28 


307075-006 


23900 


1 


BUSHING, UNIVERSAL 


29 


307196-001 


30371 


7 


GROMMET, CATPLR EXT 


30 


307400-009 


16389 


4 


NUTS, HEX. 50 


31 


300427-001 


30322 


4 


TAB, ON OFF 


32 


307325-001 


23901 


4 


LVF FT 


33 


307925-051 


20596 


8 


SPACER, METAL 1 1N. 


34 


312087-000 


21502 


1 


SCREEN, BOTTOM 


36 


317683-035 


21274 


8 


SCREW, CAP HD 



V/5, V/6 Illustrated Parts Catalog 



Channel/Cable Entry 



5-10 



Channel/Cable Entry 




Figure 5—8 

Channel Lower Cooling Assembly, 3 Fan Configuration 

312503-1XX 
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Channel/Cable Entry 



Figure 5—8 

Channel Lower Cooling Assembly, 3 Fan Configuration 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


312529-000 


20731 


1 


FAN, HOUSING 


2 


312539-200 


74335 


1 


FAN/3 POS 


3 


300201-023 


20172 


1 


FILTER, AIR 


4 


312527-000 


16344 


1 


DIFFUSR, AIR 


5 


312528-000 


20222 


3 


SLIDE, FAN PLATE 


6 


312530-000 


20181 


1 


COVER, UPPER 


7 


312068-200 


20307 


1 


PWR PNL, LOWER 


8 


317602-008 


16356 


12 


SCREW, M4 


9 


317602-010 


16356 


18 


SCREW, M4 


10 


317950-002 


REV-B 


30 


WASHER, FLT,METRIC 


11 


317951-002 


REV-B 


18 


WASHER, SPLT.LK.ME 


12 


312503-101 


20734 


REF 


COOLING, NON-LSI CH 


13 


000053-004 


14987 


5 


MOUNT, TIE WRAP 


14 


317601-005 


16356 


5 


SCREW, M3 


15 


317400-001 


REV-C 


3 


NUTS, HEX,METRIC 


16 


317951-001 


REV-B 


3 


WASHER, SPLT.LK.ME 


17 


000053-001 


14987 


1 


TIE, MNT CABLE 


18 


317603-010 


16356 


1 


SCRFLHD M5X05 


19 


317951-003 


74235 


1 


WASHER, SPLT.LK.ME 


20 


317400-003 


74267 


1 


NUTS, HEX,METRIC 
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Channel/Cable Entry 




Figure 5—9 

Channel Lower Cooling Assembly, Blower Configuration 

312611-100 
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Channel/Cable Entry 



Figure 5—9 

Channel Lower Cooling Assembly, Blower Configuration 
ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 



1 




207? 1 


i 
i 


FAM HOM^INfi 

1 AA 1 >J , n w UO 1 1 V VJ 




T 1 9fifi7-9f)n 


9*3fififi 

iODDU 


i 
i 


pnni iMr5 mom i ci 


o 
o 


'j.nnom mi 


or»1 79 


i 

i 


PI 1 TPR AIR 
r 1 L 1 En, Ml n 


A 

*T 


o i£U£/ uuu 


1 DO'rr 


i 
i 


niPPI ICR AIR 

ulrrUon, Ml n 


E 

O . 




9f)999 


•3 
O 


Ql inF PAN PI ATP 
OLIUC, rMIM r l_M 1 C 


ft 
\J 




99R1Q 


1 
1 


PDVFR 1 IPPPR 


7 


312068-200 


20307 


1 


PWR PMI 1 DWFR 
r vv n, dm l Lv/vvcn 


8 


317602-008 


21274 


12 


SCREW, M4 


9 


317602-010 


21274 


18 


SCREW, M4 


10 


317950-002 


21274 


30 


WASHER, FLT,METRIC 


11 


317951-002 


21274 


18 


WASHER, SPLT.LK.ME 


12 


312611-100 


23658 


REF 


COOLING, NON LSI 


13 


000053-004 


14987 


5 


MOUNT, TIE WRAP 


14 


317601-005 


21274 


5 


SCREW, M3 


15 


317400-001 


21274 


3 


NUTS, HEX,METRIC 


16 


317951-001 


21274 


3 


WASHER, SP LK M3 


17 


000053-001 


14987 


1 


TIE, MNT CABLE 


18 


317603-010 


21274 


1 


SCREW, FIL HD M5 


19 


317951-003 


21274 


1 


WASHER, SP LK M5 


20 


317400-003 


21274 


1 


NUTS, HEX, METRIC 



V/5, V/6 Illustrated Parts Catalog 



5-14 




V/5, V/6 Illustrated Parts Catalog 



PDU Mod-1 



Figure 6—1 
PDU MOD-1 Photo 1, Front and Left Side 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


207335-000 


20783 


1 


POWER SUPPLY, 24V 


2 


315072-200 


22797 


1 


SEE CE PANEL ASM, PDU LOGIC 


3 


311013-200 


31058 


5 


ASM, DOOR PDU 


*4 


315108-200 


22872 


1 


SEE ASM COOLING, LOGIC SECTION 


5 


207045-200 


31921 


1 


POWER SUPPLY, TYPE I - 5.2V 


6 


315032-201 


22865 


1 


SEE ENCLOSURE ASSEMBLY 



400 HZ SAFETY 



*See MOD 2,3,4 



6-1 




Figure 6-2 
PDU MOD-1 Photo 2, Left Side 
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PDU Mod-1 



Figure 6—2 
PDU MOD-1 Photo 2, Left Side 



ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 

1 315031-200 22211 1 E/M BOX ASM, PDU LOGIC 

2 315224-200 22324 1 SEE ENCLOSURE ASM, 400 HZ 

3 207076-000 14696 1 METER, ELAPSED TIME 

4 305147-200 21237 1 LINE Fl LTER, PDU 



6-2 




Figure 6—3 
PDU MOD-1 Photo 3, Right Side 
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ITEM 



PART NO. 



Figure 6—3 
PDU MOD-1 Photo 3, Right Side 



E/C NO. 



QTY 



DESCRIPTION 



1 
2 
3 

*4 

*5 
*6 
*7 



315033-200 
315222-201 
305148-200 
315226-200 
315076-200 

315075-200 

315074-200 



22167 
30832 
21593 
22348 
B 

21610 
22767 



SEE ENCLOSURE ASM, LOAD CENTER 
SEE ENCLOSURE ASM, 60 HZ 
TRANSFORMER ASM, 208V/60 HZ 
SEE PANEL ASM, UPC CONNECTOR 
SEE CONNECTOR PANEL ASM, 
EXPANSION 

SEE CONNECTOR PANEL ASM, 
LINE CONTROL 
SEE CONNECTOR PANEL ASM, 
LOGIC SECTION 



* See MOD 2,3,4 



PDU Mod-1 



PARSIDE I 





NOTES 



|T| IDENTIFY PER AMDAHL SPEC 800057-&I4 
[¥] INSTALL ITEM 1 ON TERMINALS AgC 



LOCKING RING 15 SUPPLIED WITH SWITCH. 
ITEM IO 



A. SEE SEPARATE B/M 3ISO1£-Z0O 



5 STAR WASHER IS SUPPL\ED WITH 
ITEM IO. 



EMERGENCY POWER OFF 



UPC STATUS . 

POWER MARGIN THERMAL 



LINE CHECK CHECK CHECH 
UPSC ALARM ALARM ALARM 



THERMAL MASK MASK MASK, 

& <§> @ <6> 



MG STATUS 

MS-I M6-I 



MG-2 



ALARM 



MS-2 
LOCAL 



SYSTEM SEQUENCING 

SYSTEM POWER ° FF 
OFF 



ON 



RESET 





o 



Figure 6—4 

PDU MOD-1 CE Panel Assembly (1 of 2) 

315072-100 
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PDU Mod-1 



CATHODE LEAD- 




VIEW ^ 




VIEW (5£ 
SCALE: NOME 



(30X)CATH0DE LEAD #2 
5EE VIEW/^ 





TAB # I SEE VIEW 




TAB 3*1 



o 



o 



®~ — \ ^ o 

O 
O 



CRt 




CR2 CR3 



R6 CR7 



CR8 CR9 



CRIO CRM CRIZ CR13 CRI4-/CRI5 CRIfc CRT7 



SI 

2 



52 S3 54 



CRI8 



1 



CRI9 CR20 CR2I 



S7 



S8 S9 



CR22 



Stl SI2 SI3 SIM- 



515 




CR23 CR24 CR25 CR2€> CR27 CR28 CR29 CR30 



A2 

C2 D2 



SI 7 



;I8 




1 



1 

S28 



S20 \S2\ S22 S23 S2^ 525 S2fc S27 



0 \ SZ9 \ 



o 



o 



(22 X) 



(BOX) 



Figure 6—5 

PDU MOD-1 CE Panel Assembly (2 of 2) 

315072-100 
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Figure 6-4/6-5 
PDU MOD-1 CE Panel Assembly 



TEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


315110-000 


30386 


1 


CE, PNLPDU 


2 


207024-000 


20666 


30 


DIODE, LED 


3 


207077-000 


31302 


2 


SWITCH, PUSHBUTTON 


4 


207077-001 


34584 


1 


SWITCH, LAMP HSNG2 


5 


207077-002 


« 34504 


1 


SWITCH, LAMP HSNG4 


6 


207077-003 


31302 


1 


SWITCH, MOD WHITE 


7 


207077-005 


31302 


2 


SWITCH, FILTR RED 


8 


207077-004 


31302 


1 


SWITCH, MOD RED 


9 


207080-000 


32749 


6 


LAMP, 13/4 


10 


207242-001 


35539 


1 


SWITCH, TOGGLE DPDT .342-.385 


11 


207084-001 


35538 


4 


SWITCH/TOGGLE SPOT .342- '385 


12 


207187-001 


35540 


18 


SWITCH, TOGGLE SPOT .342-.385 


14 


207183-000 


33963 


1 


SWITCH, ROTARY 


15 


315112-000 


22765 


1 


SWITCH, KEY LOCK 


16 


207185-000 


14696 


1 


SWITCH, ROTARY 


17 


314078-202 


23484 


1 


SWITCH, EPO 


18 


000029-000 


12914 


23 


NUT, DRES 


20 


000038-000 


12914 


2 


KNOB, POINTER 


21 


317400-001 


33629 


6 


NUTS, HEX,METRIC 


22 


317950-001 


21274 


4 


WASHER, FLT M3 


23 


317951-001 


21274 


6 


WASHER, SP LK M3 


24 


000042-000 


30485 


2 


ADAPTOR, SHAFT 


28 


307005-001 


35350 


0 


ADHESIVE, STRUCTURAL, 2 PART 


29 


207191-001 


14696 


40 


PIN, W/W DOUBLE ROW 


34 


315072-100 


35990 


0 


CE, PANEL 


37 


513010-200 


REV-A 


1 


PCB, CE PANEL 


38 


307925-003 


31537 


2 


SPACER, FIBER 


39 


304058-000 


12144 


1 


KNOB, EPO SWITCH 


40 


304062-000 


22729 


1 


PLATE, LEGEND 
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Figure 6—6 

PDU MOD-1 400 Hz Safety Enclosure Assembly 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 




315032-201 


23156 




ENCLOSER, 400 HZSAFET 


1 


315095-001 


21663 


1 


SAFETY BOX, 400 HZ 


2 


315048-001 


22833 


2 


BRACKET, POWER BUS 


3 


315053-000 


22767 


3 


BUS, POWER 


4 


317643-025 


21274 


6 


SCREW, FLAT HD 


5 


317950-003 


21274 


16 


WASHER, FLTM5 


6 


317951-003 


21274 


16 


WASHER, SP LK M5 


7 


317400-003 


21274 


6 


NUTS, HEX,METRIC 


8 


315175-000 


20668 


1 


BUS, GRND 


10 


317603-010 


21274 


4 


SCREW, FIL HD M5 


12 


317603-020 


21274 


6 


SCREW, FL HD M5X18 


13 


207174-000 


22582 


1 


MARKER, STRP 10POS 


14 


207168-000 


15791 


1 


BLOCK, TRM 10POS 


15 


317950-002 


21274 


4 


WASHER, FLT, METRIC ' 


16 


317951-002 


21274 


4 


WASHER, SPLT.LK.ME 


17 


317602-016 


21274 


2 


SCREW, M4 


18 


307925-003 


16356 


2 


SPACER, FIBER 


19 


305100-010 


15933 


1 


SHIELD, TERM BLOCK 


20 


317602-035 


21274 


2 


SCREW, M4 


21 


307196-001 


REV-C 


27 


GROMMET, CATPLR EXT 


22 


300596-003 


22983 


3 


FASTENR, TINNERMAN 


23 


315038-000 


22755 


1 


COVER, SAFETY BOX 


24 


300563-008 


12593 


4 


SCREW, CAPTIVE 


25 


315032-101 


23156 


REF 


ENCLOSR, 400HZSAFET 


26 


315057-000 


22126 


1 


SHIELD,400HZSFTY 


27 


207337-000 


22356 


4 


PRESSURE, WIRE PDU 


28 


317675-040 


21274 


4 


SCREW, HEX HD 


29 


317950-005 


21274 


7 


WASHER, FLT.METRIC 


30 


317951-005 


21274 


4 


WASHER, SPLT.LK.ME 


31 


317400-005 


21274 


4 


NUTS, NEX,METRIC 
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PDU Mod-1 





Figure 6—7 

PDU MOD-1 400 Hz Enclosure Assembly 

315224-100 
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PDU Mod-1 



Figure 6—7 
PDU MOD-1 400 Hz Enclosure Assembly 

ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 





315224-200 






400 HZ, ENCL 


1 


315225-000 


23055 


1 


400 HZ, ENCL 


2 


207146-000 


30964 


10 


RELAY, PWR -PHOTO 


3 


317950-002 


21274 


69 


WASHER, FLT,METRIC 


4 


317951-002 


21274 


69 


WASHER, SPLT.LK.ME 


5 


317602-010 


21274 


72 


SCREW, M4 


6 


207217-000 


20523 


14 


CIBTACJm30V ACC01L 


7 


317950-003 


21274 


4 


WASHER, FLT M5 


« 


317951-003 


21274 


4 


WASHER' SP LK M5 


9 


317603-010 


21274 


4 


SCREW, FIL HD M5 


10 


307196-001 


30371 


35 


GROMMET, CATPLR EXT 


11 


315030-200 


21355 


1 


PANEL, RT SIDE 


12 


315051-000 


23332 


2 


BRACKET, HINGE 


13 


315039-000 


22755 


1 


COVER, ENCLOSURE 


14 


300563-008 


12593 


2 


SCREW, CAPTIVE 


15 


300596-003 


22983 


1 


FASTENR, TINNERMAN 


16 


315224-100 


30832 


REF 


400 HZ, ENCL 


18 


000053-005 


14987 


3 


MOUNT, TIE WRAP 


19 


315224-250 


21663 


1 


40Q HZ, ROUTING 
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PDU Mod-1 




Figure 6—8 

PDU MOD-1 Load Center Breakdown 

315033-100 
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Figure 6—8 
PDU MOD-1 Load Center Breakdown 



ITEM PART NO. 







1 

1 


O 1 *J\J*jO KJKJVJ 


3 


3 1 7674-090 


4 


3 1 7950-004 


5 


317951-304 


6 


3 1 7400-004 


7 


307196-002 


9 


207168-000 


10 


315233-200 


11 


315051-000 


12 


317950-003 


13 


317951-003 


14 


317603-012 


15 


315042-000 


16 


300956-003 


17 


300563-010 


18 


315033-100 


19 


000053-002 


20 


317602-008 


21 


317602-020 


23 


317950-002 


24 


305100-010 


25 


307925-003 


26 


317602-035 



E/C NO. QTY 



90R8Q 


i 
i 




A 

"T 


21274 


8 


21274 


4 


21274 


4 


REV-C 


42 


15791 


1 


21663 


1 


REV-A 


2 


21274 


4 


21274 


4 


21274 


4 


21164 


1 


21286 


1 


12593 


2 


22167 


REF 


14987 


11 


21274 


11 


21274 


2 


21274 


4 


15930 


1 


16356 


2 


21274 


2 



DESCRIPTION 

ENCLOSER, LOAD CENTER 
BOX, LOAD CNTR 
SCREW, HEX HD 
WASHER, FLT.METRIC 
WASJER, SPLT.LK.ME 
NUTS, HEX, METRIC 
GROMMET, CATPLR EXT 
BLOCK, TRM 10POS 
LOAD, CENTER 
BRACKET, HINGE 
WASHER, FLT M5 
WASHER, SP LK M5 
SCRFLHD M5X08 
COVER, LOAD CENTR 
FASTENR, TINNERMAN 
SCREW, CAPTIVE 
ENCLOSR, LOAD CENTR 
TIE, MNT CABLE 
SCREW, M4 
SCREW, M4 

WASHER, FLT,METRIC 
SHIELD, TERM BLOCK 
SPACER, FIBER 
SCREW, M4 
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PDU Mod-1 




ZO£Mr/ry PER AMDAHL SPEC SOOOS7-6ia. 




C?4X) (32 




o o 



TBI 



762 
Tfl3 



O 



O " O 
O '3 O 

o^o 
O " o 



o 
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9 
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o 


8 


o 


o 


7 


o 


o 


f> 


o 


o 


5 


o 


o 


4 


o 


o 


3 


o 


o 


2 


o 


Q. 




o 


o 




o 



Q 
O 



O ? <D 



U 6 



9 g 

o 



O s O 



2 3 2\ 

g 2 o 
o / o 



o 



o 



o 



TB4 
IBS 




(REF) 



Figure 6—9 

PDU MOD-1 60 Hz Enclosure Assembly 

315222-101 
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Figure 6—9 
PDU MOD-1 60 Hz Enclosure Assembly 



TEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 




315222-201 


23056 




ENCL, 60 HZ 


1 


315223-001 


23056 


1 


BOX, 60 HZ 


2 


207170-000 


12512 


3 


MARKER, STRP 8 POS 


3 


207167-000 


15791 


3 


BLOCK, TERM 8 POS 


6 


317602-020 


21274 


6 


SCREW, M4 


7 


307925-003 


16310 


12 


SPACER, FIBER 


8 


305101-006 


16009 


3 


SHIELD, TERM BLOCK 


9 


317602-035 


21274 


6 


SCREW, M4 


10 


207174-000 


22582 


2 


MARKER, STRP 10 POS 


11 


207168-000 


15701 


2 


BLOCK, TRM 10 POS 


12 


317950-002 


21274 


36 


WASHER, FLT,METRIC 


13 


317951-002 


21274 


12 


WASHER, SPLT.LK.HE 


t4 


317602-016 


21274 


6 


SCREW, M4 


15 


305100-010 


30385 


2 


SHIELD, TERM BLOCK 


17 


207171-000 


22502 


1 


MARKER, STRP 16 POS 


18 


207166-000 


15791 


1 


BLOCK, TRM 14 POS 


19 


305100-014 


30385 


1 


SHIELD, TERM BLOCK 


20 


307196-001 


30371 


6 


GROMMET, CATPLR EXT 


21 


317950-003 


21274 


10 


WASHER, FLT M5 


22 


317951-003 


21274 


20 


WASHER, SP LK M5 


23 


317603-010 


21274 


20 


SCREW, FIL HD M5 


24 


207217-000 


20529 


4 


CO NTAC R , 30V ACCO I L 


25 


207218-000 


20500 


1 


CONTACR, 55V ACCOIL 


26 


315094-000 


22706 


1 


PANEL, RISIDE6CH2 


27 


315051-000 


23332 


2 


BRACKET, HINGE 


28 


315039-001 


22755 


1 


COVER, ENCLOSURE 


29 


300596-003 


22903 


1 


FASTENR, TINNERMAN 


30 


300563-006 


12503 


2 


SCREW, CAPTIVE 


31 


207175-000 


22514 


48 


JUMPER, TERM BD 


32 


207176-000 


22584 


34 


JUMPER, TERM BD 


33 


315222-101 


30832 


REF 


ENCL, 60 HZ 


34 


315222-261 


21900 


1 


60 HZ,CBL RD016 


35 


317400-001 


22174 


4 


NUTS, HEX,METRIC 


36 


317601-010 


21214 


4 


SCRFLHD M3X05 


37 


317950-001 


21274 


8 


WASHER, FLT M3 


38 


317951-001 


21274 


4 


WASHER, SP LK M3 


39 


207362-001 


23700 


1 


BREAKER, CRKT 15 AMP 


40 


317602-030 


21274 


6 


SCREW, M4 
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Figure 7—1 
PDU MOD-3 Photo 1, Front & Right Side 



ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 

1 315458-201 33982 1 SEE CE PANEL ASM, 

2 311013-200 31058 5 DOOR ASM PDU 

3 315440-100 23804 1 SEE PANEL ASM, 50/60 HZ 

4 315439-201 34855 2 TRANSFORMER ASM 208/240V 3K VA 

5 315226-200 33183 1 SEE PANEL ASM, UPC CONNECTOR 

6 315108-200 23787 1 SEE ASM COOLING, LOGIC SECTION 



NOTE: PDU MODEL DIFFERENCES 
MOD II - MOD III DIFFERENCES: 

1. Mod III added A19-CB1 circuit breaker which protects A 17-T1 (24 vac) transformer when 

a short occurs on PDUC BLL or if a power surge occurs during installation caused by miswiring. 

2. Mod III expanded 415 Hz power to A19-J16 through J-18 connectors for MSU intercon- 
nections. 

3. Mod III added A17-CB7 circuit breaker which protects the 415 Hz power circuits if the CPU 
fan circuits overload. 

4. Both Mod 1 1 and Mod 1 1 1 are for 60 Hz operation. 
MOD-MI - MOD IVA DIFFERENCES: 

1 . Same additions on Mod IVA as on Mod III. 

2. Mod IVA has 50/60 Hz transformer and may be converted to 50 Hz operations. 
MOD IVA - MOD IVB DIFFERENCES: 

1. Same additions on Mod IVB as on Mod III. 

2. Mod IVB is wired for 50 Hz operation. 

3. On Mod IVB, the elapsed time meter has been changed from P/N 207076-000 to 207076-001 . 
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Figure 7— 2 
PDU MOD-3 Photo 2, Right Side 
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Figure 7—2 
PDU MOD-3 Photo 2, Right Side 



ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 

1 315074-200 22767 1 SEE CONN. PANEL ASM, LOGIC SECTION 

2 315075-200 21610 1 SEE CONN. PANEL ASM, LINE CONTROL 

3 315076-200 B 1 SEE CONN. PANE L ASM, EXPANSION 

4 315436-200 23933 1 SEE PANEL ASSY., 400 HZ 
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Figure 7—3 
PDU MOD-3 Photo 3, Left Side 
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Figure 7—3 
PDU MOD-3 Photo 3, Left Side 



ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 

1 315442-201 31398 1 SEE PANEL ASM, LOAD CENTER 

2 207335-000 30785 1 POWER SUPPLY, 24V 

3 207076-000 31660 1 METER, ELAPSED TIME 

4 207045-201 31424 1 POWER SUPPLY, TYPE I 

5 207223-001 34785 1 INTERFERENCE, Fl LTER, 3 x 35 AMP, 

250 VAC 50/60 HZ 

6 300201-009 30361 1 FILTER, AIR 
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uotes: 

i. \oent\fy per amoahl spec 300057-6/'*. 

£] remove numbers 16 thru 34 from 
marker strip, item 7.and attach 
where shown 5 places. 

[|] use c5) perforated cover mtg screws 
supplied with item 5 to install item 5. 

[4] install plug item (75) cn conn. 

S JI-I*CE PANEL ASM. ITEM (fc) . 



<5X) 



DETAIL "A" 



Figure 7—4 

PDU MOD-3 E/M Breakdown (1 of 2) 

315455-100 
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Figure 7—5 
PDU MOD-3 E/M Breakdown (2 of 2) 
315455-100 



PDU Mod-2/3/4 



Figure 7—4/7—5 
PDU MOD-3 E/M Breakdown 



TEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


315454-200 


31010 


1 


MECH, AS M PDU 


2 


207045-201 


31424 


1 


POWER SUPPLY, TYPE 1 


4 


315064-000 


30384 


1 


COVER, PWR SUPPLY 


5 


207335-000 


30785 


1 


POWER SUP, 24V, 10. 6A 


6 


315458-201 


31092 


1 


PANEL CE, ASM 


7 


301029-001 


21375 


5 


MKR STP CARD 


12 


311013-200 


31058 


5 


ASM, APS DOOR 


14 


315463-000 


23381 


1 


PANEL, RFI SHIELD 


15 


207003-000 


30264 


1 


CUTLET, 15AMP 


16 


315040-000 


22049 


5 


PANEL, STR RELIEF 


21 


317603-006 


21274 


32 


SCREW, M5 


23 


317950-003 


21274 


63 


WASHER, FLT M5 


24 


317990-002 


21274 


14 


WASHER, FLT, METRIC 


26 


317951-003 


21274 


49 


WASHER, SP LK M5 


27 


317951-002 


21274 


20 


WASHER, SPLT. LK.ME 


31 


315040-001 


22049 


1 


PANEL, STR RELIEF 


32 


000053-002 


14987 


7 


TIE MNT, CABLE 


33 


317602-006 


21274 


9 


SCREW, M4 


34 


207174-000 


22582 


1 


MARKER, STRP 10PCS 


35 


207168-000 


15791 


1 


BLOCK, TRM 10 POS 


36 


317602-020 


21274 


8 


SCREW, M4 


37 


307925-003 


31537 


8 


SPACER, FIBER 


38 


305100-010 


30385 


1 


SHIELD, TERM BLOCK 


39 


317602-035 


21274 


2 


SCREW, M4 


42 


000053-005 


14987 


2 


MOUNT, TIE WRAP 


44 


307196-001 


30371 


1 


GROMMET, CATPLR EXT 


45 


307975-004 


23328 


9 


CBL, TIE LOCKING 


52 


315455-100 


31526 


o 


E/M, ASM EXPAN 


53 


315455-260 


22942 


1 


CABLE, LOG ROOTNG 


57 


317603-010 


21274 


23 


SCREli, FIL HC M5 


58 


317603-012 


21274 


8 


SCRFLHD, M5XC8 


60 


317602-010 


21274 


8 


SCREW, M4 


61 


315151-000 


30384 


2 


BACKPNL, 15 P DUMMY 


62 


312522-000 


30422 


2 


COVER, SIDE PANEL 


67 


312522-000 


14696 


1 


XFMB, METERING 


68 


207317-000 


22582 


1 


MARKER, STRP 2 POS 


69 


207316-000 


20213 


1 


BLOCK, TERM 2 POS 


70 


315205-000 


20799 


1 


COVER, 


72 


207076-000 


31660 


1 


METER, ELAPSETIME 


73 


207146-000 


31743 


1 


RELAY, PWR- PHOTO 


74 


307975-050 


REV-B 


4 


CBL TIE, MTC DEVICE 


75 


317400-002 


21274 


14 


NUTS, HEX, METRIC 


76 


307975-001 


23328 


4 


CBL TIE, LOCKING 


77 


207208-005 


16071 


4 


LUG, STUD 8 


79 


305134-201 


23790 


49 


PLUG, EPO 


80 


307704-010 


23836 


6 


SCREWS, SELF TAP 


81 


305100-006 


30385 


1 


SHIELD, TERM BLOCK 


82 


307602-016 


21274 


2 


SCRW632, BINDING HD 


83 


307950-002 


21274 


4 


WASHER, SIZE 6 


84 


307979-000 


23050 


16 


MT TIE, INT PUSH 


85 


315455-250 


22935 


1 


LABEL, INSTAL LOG 


86 


317602-025 


21274 


8 


SCREW, M4 
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^ f r f^t 




SEQUENCE COUNTER 



oooooooo 

0 12 5 4 5 6 7 





I NYLON WASHER 



31) (23 X) 



'PDU STATUS 

K NORMAl/tCST S/SO SEC 5 MIN 

T.O. T. 

\ DC I 



U^PTCsK SINGLE ALARM CONTINUE 



UNIT ADDRESS COUNTER 



AC ONLY 64 32 /IG 8 4 

O O O Q O O 




(4X)REF 





-CATHODE LEAD* 2 . 
(30X) SEE VIEW A 



CRI CR2 
201 © 



If 



fl 

1 



CR3 

© 



CRI 8 

o 




|(2X) MlZ) REF 

)(2X)[6] SEE VIEW (■ 

_)««> #% 
SEE VIEW \m 

TAB **l SEE VIEW 



CR7 

© 

CRI9 

o 



«9 JJIO CR22 

I I o 




I) 




CATHOOELI 




CR8 CR9 

CR20 CR2I 

0 o 

VII 512 gO 514 

1 1 S 1 



CR23 CR24 CR2» CR26 CR27 CR28 CR29 CR30 

^■QiOOOOOO O 

« Mi 1 1 1 1 1 i 

tOO \ 821 522 (23 524 525 526 527 




TAB** I 



CRO CRM CRI2 CRI3 CRI4 /CRI5 CRI6 CRI7 




<22X>- 



■<30X> 



VIEW 



csa» 

C4" " v tt 
VIEW 13 




| front| 

"view" — KEYWAY 
VIEW OH/ 
SCALE! NONE 



O 



^r-(32)REF i (36) REF 



I 

-I 

I 




&3- 



VIEW I" "l ? 

scale: NONE 



5- 



c:- 



REF 




A 


A fv 






o 




D 


LI 1 L_J 


c 


VIEW (■ 






21) (2 X) REF 



^)(hx)ref 



FRONT VIEW 



VIEW (■ 
SCALE: NONE 



Figure 7—6 

PDU MOD-3 CE Panel Assembly (1 of 2) 

315458-100 
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(REH LPWR I 



(REF) LPWR 3- 



(REf) LPWR 4- 

(§)(ref) 



notes: 



tn 

2. 
3. 

H 

n 
a 

tu 
0 



IDENTIFY PER AMDAHL SPEC. 800057- 6 14 
APPROX WHERE SHOWN . 
FOR WIRING INFORMATION SEE WIRE LIST 
NO. 315458-420. 

REF SCHEMATIC- DWG. NO 315453-360. 
IDENTIFY LUG WITH PIN TERMINATION N0.*3" 
IDENTIFY LUG WITH PIN TERMINATION N0"4." 
INSTALL ITEM 21 ON TERMINALS PER VIEW *DT 

LOCKING RING IS SUPPLIED WITH SWITCH 
ITEM 24. 

DISCARD INTERNAL STAR WASHER SUPPLIED 
WITH ITEMS 24, 25, AND 26. USE EXTERNAL 
STAR WASHER ITEM 57. 

NUT AND STAR WASHER SUPPLED WITH GUIDE 
PIN. 

WASHER SUPPLIED WITH ITEM 28. 

INSERT ITEM 36 INTO ITEM 32 PER VIEWV-Ff 




Rl CREF) 



CRI CR2 CRS / CR4 CRS CR6 CR7 CR8 CR9 

~h 2©- / 2©' *©' *©' 2©' *©' 2©' 



ol tool >o 

ol Kick 

ol tool \o 

oi tool K>o 

oC3ooCZ>oo 

o l l oo 

o 

o l to ol y oo 

o 

of tool k>o^ 

o< toot jo< 
offiz}oo£B2S-o° 



\^ oC3o< 

' — "3. 






l, SJ S4 CRI9 C R20 CR2I 

| | 2©> *©■ 2©, 

2^)1 I ^ s , sio CR22 Sll SI2 M3 Sl« 

"ISO 1 1 I S3 1 




TAB W I SEE VIEWB' 




CRIO CRM CRI2 CRI3 /CRI« CRIS CRI6 CRI7 
2©l 20! 201 20l/20l 2@l 201 201 



O 



Q ^ TYPICAL CABLE ROUTING X 




R30CP.EF) 




CR23 CR24 CR2S CR26 CR27 CR28 CR29 CR30 
2©. 2©. 2©l 2©l 2©l 2© 2© 2©" 



1 1 g 1 g g g 1 

S20 S2I S22 S23 S24 S2S 526 S27 



TYPICAL PIN 
CONFIGURATION 



(25X) 




SEE VIEW C-C 



Figure 7—7 

PDU MOD-3 CE Panel Assembly (2 of 2) 

315458-100 
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Figure 7-6/7- 


-7 








PDU MOD-3 CE Panel Assembly 




ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


315458-420 


o loot 


n 


CE, PANEL 


2 


315458-100 


o loot 


o 


CE, PNL ASM 


3 


307975-001 




25 


CBL, TIE LOCKING 


4 


315458-360 




o 


CE, PANEL 


5 


207156-000 




166 


WIRE, SINGLE CON 


6 


207246-000 




166 


WIRE,TW.AMG26 


7 


207093-010 


T1fifi9 


5 


WIRE, 24 GA WHT 


8 


207093-003 


O IDO^ 


3 


WIRE, 24 GA RED 


9 


207093-001 




3 


WIRE, 24 GA BLK 


10 


207072-001 


IDU/ I 


2 


STUD, 6 LUG 


11 


307975-050 


DC\/ D 
ntV-D 


1 


CRL, TIE MTG DEVICE 


12 


317038-000 


/ I /OO 


1 


LABEL, WIRE LIST 


15 


315110-001 


o louy 


1 


CE, PNL PDU 


16 


207024-000 


ZUOOO 


30 


DIDDE, LED 


17 


207077-000 


1 QfYi 

o loUZ 


2 


SWITCH, PUSHBUTTON 


18 


207077-001 


o loUz 


1 


SWITCH, LAMP HSNG2 


19 


207077-002 


o loUZ 


1 


SWITCH, LAMP HSNG4 


20 


207077-003 


o IOUZ 


1 


SWITCH, MOD WHITE 


21 


207077-005 


"} 1 "JflO 


2 


SWITCH^ FILTR RED 


22 


207077-004 


oiono 
o lou^ 


1 


SWITCH, MOD RED 


23 


207080-000 


i o/y i 


4 


LAMP, I 3/4 


24 


207242-000 


9*3447 


1 


SWITCH, TOGGLE 


25 


207084-000 


9'344fi 


4 


SWITCH, TOGGLE 


26 


207187-000 




18 


SWITCH, TOGGLE SPOT 


27 


207183-000 


1 HOOD 


1 
1 


SWITCH, ROTARY 


28 


207359-000 


91R9Q 


1 
1 


SWITCH, ROTARY 


29 


207185-000 




*| 


SWITCH, ROTARY 


30 


314078-203 




1 
1 


EPO 


31 


000039-000 


19Q14 




NUT, DRES 


32 


000038-000 


19Q14 


2 


KNOB, POINTER 


33 


317400-001 


91974 


6 


NUTS, HEX,METRIC 


34 


317950-001 


91974 


2 


WASHER, FLT M3 


35 


317951-001 




2 


WASHER' SP LK M3 


36 


000042-000 




2 


ADAPTOR, SHAFT 


37 


307005-001 


DEW A 


o 


GRN, 2-PART 


38 


207191-001 




40 


PIN, W/W DOUBLE ROW 


39 


317400-002 


01974 


2 


NUTS, HEX, METRIC 


40 


513010-200 


DCW A 

ntv-A 


1 


PCB, CE PANEL 


41 


307925-003 


11 till 


2 


SPACER, FIBER 


42 


304058-000 


12144 


1 


KNOB, EPO SWITCH 


43 


304062-000 


22729 


1 


LEGEND 


44 


315456-000 


30685 


1 


BRKT, HDR 


45 


207192-000 


215189 


2 


CONN, 54 POS 


46 


000008-000 


14976 


4 


GUIDE, CONN 


47 


305106-200 


13146 


1 


EPO, CONN 


48 


317601-010 


21274 


2 


SCRWFLHD, M3X05 


50 


317601-005 


21274 


2 


SCREW, M3 


51 


207190-000 


12885 


2 


TAB, MALE 


53 


000053-002 


14987 


1 


TIE, MNT CABLE 


54 


317602-005 


21274 


1 


SCREW, FILHD 


55 


317950-002 


21274 


2 


WASHER, FLT, METRIC 
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ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 

56 317951-002 21274 2 WASHER, SPLT.LK.ME 

57 307802-005 21274 23 WASHER, EXTER LOCK 

58 307977-001 21206 1 TIE, MNT CBL 8 
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|T| »Cie.KAT\V=V aw\oajhl spec ebOOOSTl -62 7 / 628 

[T| AFFIX G«?oMMET ( / Te X @ ) 1-9 'H To 8©tTOM 
^ SECTION OP BRACKET (ITEM @) 




-SPACER 

•PL\MSWK (IX) 2 PLACES 

-u< \ws»v-\K. 




Figure 7-8 

PDU MOD-3 60 Hz Enclosure Assembly (1 of 2) 

315440-103 
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Fi gure 7—9 

PDU MOD-3 60 Hz Enclosure Assembly (2 of 2) 

315440-103 
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Figure 7-8/7-9 
PDU MOD-3 60 Hz Enclosure Assembly 
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315419-000 


31523 


2 


BRKTL, 60 HZ CB 


3 


00^0*1-7 r\r\r\ 

207217-000 


33421 


7 


CONTACK, 30V AGCOIL 


4 


207218-000 
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1 
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5 
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O 
O 
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18 
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0 1 -700 

01 /oo 


O 

z 


CDA^CD 9/Q CO 

orAL/bn, o/o bU 


19 


307196-002 


30371 


0 


bKUMIVib 1 , OA 1 rl_n bA 1 


20 


307065-003 


22150 


0 


EP0X1, ADHESIVE 


21 


217257-200 


22788 


1 


CBL, ASM PDU AC 


22 


217258-200 


22788 


1 


CBL, ASM PDU AC 


23 


217259-200 


22788 


1 


CBL, ASM PDU AC 


24 


217260-200 


23916 


1 


PDU-AC, CABLE ASM 


25 


307979-000 


23050 


3 


MT, TIE INT PUSH 


26 


207362-001 


33895 


2 


BREAKER, CRKT 15AMP 


*27 


207362-002 


33895 


4 


BREAKER, CRKT 20 AMP 


*28 


307743-006 


22772 


65 


O /~v r-v T* r" 1 1 XT' I A / 1 IPX O OO 

SCR, TF HXWHD 8-32 


29 


307925-003 


31537 


6 


on a d rinrn 

SPACER, FIBER 


30 


307400-063 


16389 


0 


IV 1 1 ITT IA/ A PI IP D A PA A 1 /~\ Ol/I M 

NUT-WASHER ASM, LOCKING 


31 


307603-010 


21274 


A 

4 


O/** D\AZOOO DIMHIMP LJ Pk 

bCnWooz, dINUINLj HU 


32 


3U/bu\i-uz4 


O 1 0"7^ 

z I Z/4 


0 


Cr"DXA/Q99 DIMniMC un 


33 


307603-012 


21274 


2 


SCRW832, BINDING HD 


34 


307950-003 


21274 


18 


WASHER, SIZE 8 


35 


307951-003 


21274 


12 


WASHER, SPLIT LOCK 


36 


307604-010 


33122 


4 


SCR1032, BINDING HD 


37 


307950-004 


21274 


4 


WASHER, SIZE 10 


38 


307951-004 


21274 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


39 


207176-000 


22584 


3 


JUMPER, TERM BD 


40 


207175-000 


22584 


2 


JUMPER, TERM BD 


41 


307975-050" 


REV-B 


3 


CBL, TIE MTG DEVICE 


42 


307975-002 


23328 


3 


CBL, TIE LOCKING 


43 


315440-103 


35458 


0 


PANEL, 50 HZ 


44 


000056-000 


22764 


1 


DWG, FAB P/N LABEL SQUARE 


45 


315005-200 


34496 


1 


ASM, U.V. ALARM B/M 



*Note: Use for 7th Circuit Breaker in Mod III 
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SPEC 800057-&I-4- 



notes: 

f~7~[ identify pes amdahl 

[t| the 'to' end to be terminated at the next higheis 
assembly, past no. 3is0ti-20i w/ses to be 
routed 71h&u t/e meap base item no. 3s~ 

[t| wire with wire kit, item© . 



-NEG BUS 2 BEF ^- NEG BUS 4 BET ^-COM BUS BEF 



NEG BUS 3 BEF \- NEG BUS I BEF 



HL 





WIRE LIST 




TO 


Jl-A 


COM BUS- 3 


Jl-B 


NEG BUS 1-2 


J 2- A 


COM BUS-S 


je-B 


NEG BUS 2- 6 


J3-A 


COM BUS- 7 


J3-B 


NEG BUS 3-4 


U4-A 


COM BUS- 9 


04-B 


MEG BUS 4-8 


JS-A 


COM BUS- 2 


JS-B 


NEC BUS 1-3 


JG-A 


COM BUS -4 


JG-B 


NEG BUS 2-5 


J7-A 


COM BUS -a 


J7-B 


NEG BUS 3-5 


J8-A 


COM BUS- e 


J 8-8 


NEG BUS 4- 7 


J9-A 


COM BUS -2 


J9-B 


NEG BUS 1-4 


JIO-A 


COMBUS-4 


JIO-B 


NEG BUS 2-4 


Jll-A 


COM BUS- & 


Jll-B 


NEG BUS 3- G 


Jll-A 


COM BUS- 8 


JI2-B 


NEGBUS4-G 


JI3-A 


COM BUS- 3 


JI3-B 


NEG BUS IS 


J 14 -A 


COM BUS-S 


014-B 


NEG BUS 2-3 


JIS-A 


COM BUS- 7 


JIS-B 


NEG BUS 3-7 


J It,- A 


COM BUS -9 


JIG-B 


NEG BUS 4 5 


i)CB-l LOAD 


NEG BUS /-I 




DCB-I LINE 


Aia-NEG 


*CS-2 LOAD 


NEG BUS 2-1 


1* 


[ftCB-2 LINE 


Alt -NEG 




iSCB-J LOAD 


NEG BUS 3-1 




w:b-s LINE 


AI6 - NEG 




'1KB-4 LOAD 


NEG BUS 4-1 




K.B-4 LINE 


AI6-NEG 



Figure 7—1 0 

PDU MOD-3 UPC Connector Pane! Assembly 

315226-100 



V/5, V/6 Illustrated Parts Catalog 



7-12 



Figure 7—10 
PDU MOD-3 UPC Connector Panel Assembly 



TPM 
1 CI VI 


PART NO 




U 1 Y 


UColinlr 1 IvJIM 


1 


315228-000 


36229 


1 


PANEL, UPC CONN 


2 


315063-000 


30372 


1 


COVER, CONN PANEL 


3 


315062-000 


35354 


5 


BUS, DIST UPC 


4 


315047-000 


22755 


10 


SPACER, KYDEX BUS 


5 


307196-003 


30371 


0 


GR0MMET CATPLR EXT 


6 


207354-000 


33968 


4 


BREAKER CIRCUT, 30A 


9 


217014-201 


REV-B 


1 


CABLE, 2/0 PWR 


10 


307005-014 


23864 


0 


ADHESIVE/SEALANT 


11 


315018-200 


36357 


1 


WIRING KIT, UPC CONN PNL ASM 


17 


307300-012 


REV-B 


20 


INSUL, LG. 1/4 


18 


317400-001 


33629 


64 


NUTS, HEX, METRIC 


19 


317400-003 


33629 


26 


NUTS, HEX, METRIC 


20 


317400-004 


33629 


25 


NUTS, HEX, METRIC 


21 


317601-012 


30122 


64 


SCREW, FIL HD M3 


22 


317603-010 


30122 


4 


SCREW, FIL HD M5 


23 


317603-016 


30122 


24 


SCREW, FLHD M5X18 


24 


317604-016 


30122 


5 


SCREW, FILHD M6 


25 


317604-020 


30122 


20 


SCRFLHD M6X1 


26 


317950-003 


21274 


54 


WASHER, FLT M5 


27 


317950-004 


21274 


30 


WASHER, FLT, METRIC 


28 


317951-001 


21274 


64 


WASHER, SP LK M3 


29 


317951-003 


21274 


28 


WASHER, SP LK M5 


30 


317951-004 


21274 


25 


WASHER, SPLT. LK.ME 


31 


307602-004 


21274 


8 


SCRW632, BINDING HD 


32 


307951-002 


21274 


8 


WASHER, SPLIT LOCK 


33 


317603-012 


30122 


2 


SCRFLHD, M5X08 


35 


000053-001 


14987 


2 


TIE MNT CABLE 


36 


307975-004 


35557 


2 


CBL TIE LOCKING 


37 


315226-100 


36358 


0 


CONN, PNL 


38 


307603-006 


21274 


8 


SCRW832, BINDING HD 


39 


307400-004 


16389 


8 


NUTS, HEX 


40 


307802-003 


21274 


8 


WASHER, EXTER LOCK 


41 


000057-000 


34275 


1 


DWG FAB P/N LABEL STRIP 
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KULKA 601 TB(REF) 



NOTES : 

[7] IDENTIFY PER AMDAHL SPEC B00057-li»4- 

[U USE HARDWARE PROVIOEDWITH FAN . 

PLACE LOCK WASHER BETWEEN LUG AND SCREW 




AIR PLOW 



DETAIL A 



Figu re 7—1 1 

PDU MOD-3 Cooling Assembly, Logic Section 

315108-100 
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Figure 7—11 
PDU MOD-3 Cooling Assembly, Logic Section 



TEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


315104-000 


22768 


1 


PLATE, FAN 


2 


315107-000 


20472 


1 


HOUSING, COOLING PDU 


3 


315103-000 


22768 


1 


COVER, COOLING 


4 


315102-000 


22766 


4 


GUIDE, PN PLATE 


5 


300201-020 


30361 


1 


FILTER, AIR 


6 


315105-000 


32562 


1 


DIFFUSR, AIR 


7 


307075-005 


REV-A 


1 


BUSHING, UNIVERSAL 


8 


317602-010 


30122 


2 


SCREW, M4 


9 


000053-002 


14987 


2 


TIE, MNT CABLE 


11 


207014-000 


15791 


1 


TERM, BLOCK 


12 


207163-000 


22581 


. 1 


STRIP, MARK 5 POS 


13 


317602-016 


30122 


4 


SCREW, M4 


14 


315108-100 


35403 


0 


COOLING, LOG SEC 


15 


317603-014 


30122 


12 


SCREW, FLHD M5X18 


16 


317603-010 


30122 


8 


SCREW, FIL HD M5 


18 


317950-002 


21274 


8 


WASHER, FLT, METRIC 


19 


317951-003 


21274 


20 


WASHER, SP LK M5 


20 


317400-003 


33629 


12 


NUTS, HEX,METRIC 


21 


317400-002 


33629 


6 


NUTS, HEX, METRIC 


22 


207129 


33611 


1 


LUG, 6 STUD 


23 


207129-002 


33611 


1 


LUG, 6 STUD 


24 


317951-002 


21274 


2 


WASHER, SPLT.LK.ME 


25 


317602-014 


30122 


2 


SCREW, M4 


26 


207233-022 


21202 


1 


WIRE, 14GA GN/YL 


27 


307975-001 


34777 


3 


CBL, TIE LOCKING 


28 


207247-000 


34874 


1 


FAN, 220V 


29 


207208-004 


33609 


2 


LUG, STUD 6 


30 


000056-000 


22764 


1 


DWG, FAB P/N LABEL SQUARE 


31 


317950-003 


21274 


20 


WASHER, FLT M5 



V/5, V/6 Illustrated Parts Catalog 



PDU Mod-2/3/4 



7-15 



NOTES: 

|T] IDENTIFY PER AMDAHL SPEC 8000-57-614- 
FARSIDE. 

2, SEE SEPARATE B/M 3I507H-20I . 




Figure 7-12 

PDU MOD-3 Connector Panel Assembly Logic Section 
315074-101 
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Figure 7-12 

PDU MOD-3 Connector Panel Assembly Logic Section 
ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 



1 


315069-000 


22051 


1 


PANEL, CONN LOGIC 


2 


207192-000 


15819 


20 


CONN, 54 POS 


3 


000008-000 


14976 


40 


GUIDE, CONN 


4 


317601-005 


21274 


10 


SCREW, M3 


5 


207190-000 


12885 


10 


TAB, MALE 


6 


315074-101 


32803 


0 


CONN, PANEL ASM LOG SECT 


7 


307950-001 


21274 


8 


WASHER, SIZE 4 


8 


503061-200 


31927 


2 


B/M, PCB NOISE RED BOARD 
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2) (IB 



PIN) A\ (,T\P) 



(£) 07 X) 




not t3 ; 



k l j IDENTIFY PER AMDAHL SPEC 



80005 7- 6 14-. 



3) ^3<b *) 



4j(iu) 



Figure 7—13 

PDU MOD-3 Connector Panel Assembly Line Control 

315075-100 
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Figure 7—13 

PDU MOD-3 Connector Panel Assembly Line Control 
ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 



1 


315067-000 


21459 


1 


PANEL, CONN LINE 


2 


207192-000 


15819 


16 


CONN, 54 POS 


3 


000008-000 


14976 


36 


GUIDE, CONN 


4 


305106-200 


13146 


16 


EPO, CONN 


5 


207190-000 


12885 


17 


TAB, MALE 


6 


317601-005 


21274 


17 


SCREW, M3 


7 


317601-010 


21274 


32 


SCRFLHD M3X05 


8 


317951-001 


21274 


32 


WASHER, SP LK M3 


9 


317950-001 


21274 


32 


WASHER, FLT M3 


10 


315075-100 


21610 


REF 


LINE, CONTROL 
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NOTES: 



HI IDENTIFY PER AMDAHL SPEC 

800057-bn 




Figure 7—14 

PDU MOD-3 Connector Panel Assembly Expansion 
315076-100 
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Figure 7—14 

PDU MOD-3 Connector Panel Assembly Expansion 
ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 



EXPNSN, LOGIC 



1 


315093-000 


REV-B 


1 


PANEL, CONN EXPN 


2 


207192-000 


15819 


1 


CONN, 54 POS 


3 


000008-000 


14976 


2 


GUIDE, CONN 


4 


305106-200 


13146 


32 


EPO, CONN 


5 


207190-000 


12885 


17 


TAB, MALE 


6 


317601-005 


16356 


17 


SCREW, M3 


7 


317601-010 


16356 


64 


SCRFLHD, M3X05 


8 


317951-001 


REV-B 


64 


WASHER, SPLT.LK.ME 


9 


317950-001 


REV-B 


64 


WASHER, FLT, METRIC 


10 


307196-003 


REV-C 


8 


GROMMET, CATPLR EXT 


11 


315076-100 


REV-B 


REF 


EXPNSN, LOGIC 


12 


315076-420 


00000 


REF 


PANEL, CONTROL 
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jTj 'De.NTIFY PER AMDAHL SP£t. 800057-6/* 

\^} ,'LLOtV MAX. CLEARAAJCE POSSIBLE BfTNEEN MRENOUHD 
C£fAMIC VESISToRS OH ITEM @ 

jj] INSTALL ITF.MS ©,@,t© 'LOCK WASHERS) BETWEEN SCRFv- 
I ;EAP AND RING LUG ON CONTACTOR OR RELAY. 





r"^ .r-^b .r^b .r^ .r^b .r^ ,r~ 

h 



L 



L 



L 



'i i 

* -4- -h- 



-H- + 



I I 



r" 
i_. 



. i 1 

S +- -H- 

I I 



o. I I 

* I I 



<h \H <® <©: <©i <o; <©: $b *h <©; «a ^;©; C0I ^0 <©: m m 



-+8 



-♦-a 




*h <qi <q: *® *® <Q ts>: m m cqi *h m m ?® m ^ \ 



DETAIL A 





DETAIL /\ 



MALE TERMINAL TAB 
PANEL 



KEPS NUT 

BIND. HEAD SCREW 



Figure 7~ lb 

PDU VICD-3 400 Hz Panel Assembly (1 of 3 

31543F K>>; 



V/5, V/6 Illustrated Parts Catalog 



■il 

7-20 



PDU Mod-2/3/4 




Figure 7—16 

PDU MOD-3 400 Hz Panel Assembly (2 of 3) 

315436-102 
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Figure 7 


-15/7-16/7-17 








PDU MOD-3 400 Hz Panel Assembly 




ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 




i 
i 


oic/inn nm 


36099 


1 


d 1 atc a nn Ul "7 
rLM 1 t, 4UU nz. 


o 
z 


907 iqd nnn 

ZU/ I 5JU "UUU 


12885 


1 


TAR M A 1 C 
1 AD, IvtALt 


o 
o 


ZVJ/ Z I /-uuu 


33421 


18 


OUINl 1 Aolx, OUV AOvjU 1 L 


*T 


9n7i4R nnn 

ZU/ I to uuu 


34600 


22 


DEI AV D\A/Q DUimn 


u 


9179R9 9n9 
Z I / zuz-zuz 


34516 


1 


f>D| ACM Dm 1 AP 
UDL, AoIVI rUU AL> 


U 


91 79*39 9nn 
Z I / zoz-zuu 


35192 


1 


pm acm Dni i ap 

UQL, Aolvl rUU AO 


7 
/ 


91 7999 9nn 

Z I / ZOO'ZUU 


35981 


1 


PO 1 \A K TPi \SA 
L.DL.J4-0 IU N4 


p 
o 


91790/ 9nn 

Z 1 / ZOM-ZUU 


35192 


1 


PDI ACM DDI 1 Af 
L/DL, Aolvl rUU AL» 


Q 


91 790c 9nn 

Z I / ZoO-ZUU 


35192 


1 


PBI ACM Dni 1 AP 

CBL, Aolvl rUU 


1 n 
I u 


91790R 9nn 

z I / ZOO-ZUU 


35192 


1 


PDI ACM Dl~\l 1 AP 

UBL, AoM rUU AL 


i i 


01 700"7 onn 
z I /zo/-zUU 


35191 


1 


LdL, AoM PDU AC 


1 O 

I z 


0 1 "7000 onn 
z I /zoo-zUU 


35191 


1 


nnl AOIVfl DHI 1 A 

CBL, AoM PDU AC 


1 Q 

1 o 


on/no onn 
zl /4Uo-zU0 


35191 


1 


CBL, ASM PDU AC 


1 /I 

1 4 


on>iftn onn 
zl /4Uy-zU0 


35191 


1 


CBL, ASM PDU AC 


1 5 


nn4oi onn 
z!74zl-z00 


35191 


1 


CBL, ASM PDU AC 


16 


217242-200 


35191 


1 


CBL, ASM PDU AC 


1 7 


oi*70^o onn 
217243-200 


35083 


1 


CBL, ASM PDU AC 


i o 


217244-200 


35191 


1 


CBL, ASM PDU AC 




ono^c onn 
zl /z4b-zU0 


35191 


1 


CBL, ASM PDU AC 


zU 


ono/ic onn 
z I /z4b-zUU 


32827 


1 


(~* D 1 AOR/l or*i 1 A/** 

CBL, AoM PDU AC 


9 1 

z I 


0 1 70/1 "7 onn 
z I /z4 /-zUU 


35191 


1 


pni A Cftfl Dr\i 1 a p 

CBL, AoM rUU AC 


99 
ZZ 


0 1 794Q 9nn 
z I /z^o-zuu 


35191 


1 


r>D| ACM DI"M 1 AP 

CBL, AoM rUU AC 


99 
ZO 


91794Q. 9nn 

z I /z^ty-zuu 


33883 


J 1 


pp I ACM DHI 1 AP 

CBL, AoM rUU AC 


ZH 


/ ?n7Q7Q nnn 


23050 


11 


mt Tic IMT PI IQM 
IVI 1 1 IC, 1 IM 1 rUOn 


9£ 
ZD 


0.07749 nOR 
oU/ /M-o-UUD 


22772 


99 


cpp tc ucwun Q 90 
ol_.n, 1 r novvnU o-oz 


9R 
ZD 


on7nnt; nno 

JU/UUD-UUo 


22150 


0 


trUAl, AUntolvt 


0"7 

Z/ 


0 1 ~70on onn 
zl /zoO-zUU 


35192 


1 


CBL, AoM rDU AC 


on 
ZO 


nnnnno nnn 
UOUOOo-000 


14976 


2 


(jUIDE, cumn 


On 


omcni nnc 
307b0l-00b 


21274 


145 


SCRW440, BINDIIMCa HD 


30 


or\i ino nno 

307196-002 


30371 


0 


GROMMET, CATPLR EXT 


31 


2 1 723 1 -200 


35192 


1 


CBL, ASM PDU AC 


32 


307400-061 


16389 


145 


NUT-WASHER ASM, LOCKING 


33 


217226-200 


35192 


1 


CBL, ASM PDU AC 


34 


217227-200 


35192 


1 


/-> n t a o n a nn it a 

CBL, ASM PDU AC 


35 


217228-200 


35192 


1 


nni a nil /I nni 1 AO 

CBL, ASM PDU AC 


36 


217229-200 


35192 


1 


CBL, ASM PDU AC 


0"T 

37 


315436-102 


36418 


0 


PANEL, ASM 400 HZ 


oo 
oo 


nnnncc nnn 
OOUObb-OOU 


22764 


1 


r\IA#P C A D D / iv 1 1 A D r" 1 AAI 1 A O [~ 

UWG, rAB r/IM LABEL oUUARE 


39 


207420-000 


33318 


1 


CKT BKR, 1 POLE 3A 


40 


307602-005 


21274 


2 


SCRW632, BINDING HD 


41 


307803-003 


21274 


2 


WASHER, INTER LOCK 


42 


319399-000 


31201 


1 


GUARD, CKT BREAKER 


43 


307951-002 


21274 


80 


WASHER, SPLIT LOCK 


44 


307951-003 


21274 


44 


WASHER, SPLIT LOCK 


45 


307951-004 


21274 


108 


WASHER, SPLIT LOCK 
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Figure 7—18 

PDU MOD-3 Panel Assembly Load Center (1 of 2) 

315442-101 
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Figure 7—19 

PDU MOD-3 Panel Assembly Load Center (2 of 2) 

315442-101 
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Figure 7- 


-18/7-19 








PDU MOD-3 Panel Assembly Load Center 


ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 
i 


o 1 K/in 1 nnn 


O/IQQC 

34oob 


i 


r LA 1 b, L L 


o 
z 


oiK4.no nnn 

o I y*tUo-UUU 


22/DO 


1 


dKIn. 1 , Mo Oo 


0 


01R491 nnn 


OOOQQ 
22/00 


A 
H 


d i ic dad o/in\/ /inn U7 
dUo, bAn 24UV 4UU HZ. 


A 
H 


01 R/199 nnn 


3U4oO 


O 

2 


diic DADO/in\/ /inn lit 
BUo, BAn 24UV 4UU Wt. 


O 


om/i90 nnn 


00"7QQ 

22 /oo 


1 


ii hadcd o/in\/ /inn u"7 
JUIVIrbn, 24UV 4UU HZ. 


ft 

u 


o 1 R4.94.nnn 

O I □HZH-UUU 


00"7QQ 

22/bo 


1 
I 


ii ii\/idcd o/in\/ /inn U7 
JUIVIrbn, 24UV 4UU r\£. 


7 


oic.49R.nnn 


22/0O 


1 


ii iit/iDCD o/in\/ /inn i_i "7 
JUIVIrbn, 240V 4U0 H2, 


Q 
o 


o 1 ^40 1 .nnn 

O 1 OtO 1 "UUU 


00"700 

227oo 


1 


ni 1/ PDH DIM 1 AO 

bLN, GnU rUU AO 


q 


oiR40o.nnn 

O 1 UtOj uuu 


onooo 
30383 


1 


INbUL, LD CENTER 


1 U 


o 1 R/i40-9nn 


30562 


1 


BARRIER, LD CENTER 


1 1 

I 1 


o 1 K444 onn 


23719 


2 


PNL, BD LD CENTER 


19 
I Z 


or»70R/i nm 

ZU/oD't-UU I 


21996 


1 


BREAKER, CRKT-3P15A 


1 0 


on70fto nm 

zU/oOo-UU I 


21995 


5 


BREAKER, CRKT-3P15A 


I f 


on7Q7Q nnn 
ou/a/y-uuu 


23050 


7 


n /it tit imt ni i o i i 

MT, TIE INT PUSH 


1 E 
I D 


on~70fto nno 
2U/o0o-uUo 


o 1 nnc 

21995 


15 


DDC A l/CD Ani/T O nOA A 

BREAKER, CRKT-3PJ0A 


1 £5 


on700"7 nnn 
2U/oo/-UUU 


oocoo 
23538 


o 
2 


PREbSURE, WIRE CUNN 


1 "7 


on"700"7 nno 
2U/33/-UU2 


22356 


/; 
O 


LUG, PRESSURE 1 HOLE 


1 Q 


omocQ nnn 
2U/2bo-UUU 


15791 


A 

4 


BLOCK, TERM 4 POS 


1 Q 

i y 


omoKQ nnn 
2U/2oy-UUU 


OOCO 1 

22581 


4 


OTDIQ y A Dl/ Vi n/"\C* 

STRIP, MARK 4 POS 


on 


oncmn nn/i 

oUD I UU-UU^f 


onooc 

30385 


A 

4 


SHIELD, TERM BLOCK 


91 


on7Q9R nno 


O 1 CO"7 

31537 


O 

o 


SPACER, NdER 


99 


on7740.nnR 

ou/ / to uuu 


OOT70 

2.2.1 1 A 


Q 
O 


SOn, 1 r HXWHU o-oz 


90 


on7Rno.n94 

OU/ QUO U/.H 


21274 


o 
8 


bCRW832, BINDING HD 


9d 


qr>7ftn0 m 4 


21274 


8 


SCRW832, BINDING HD 


9K. 


0n7R7R m 9 
OU/O/O-U I /i 


33312 


8 


SCREW, HEX HEAD 


Oft 
20 


on7QKn nno 
oU/you-uuo 


21274 


24 


WASHER, SIZE 8 


0"7 
2/ 


onoQcn nnc 
oU/you-UuD 


21274 


23 


WASHER, SIZE .250 


OQ 

2o 


on"7Qcn nm 
3U/yoU-uU/ 


21274 


8 


WASHER, SIZE .375 


29 


omnc 1 nno 
3079b 1 -UU3 


21274 


16 


WASHER, SPLIT LOCK 


30 


omnc 1 nno 
3079b I -003 


21274 


23 


WASHER, SPLIT LOCK 


O -1 

31 


omnc i nn"7 

30/951-00/ 


21274 


8 


WASHER, SPLIT LOCK 


oo 

32 


on-7/inn nnc 
307400-006 


16389 


17 


NUTS, HEX 


33 


om/inn nno 
307400-008 


16389 


8 


NUTS, HEX 


o vi 

34 


o i c a a o nnn 
3 1 5448-000 


22788 


2 


/"V PN "PI IPiP A PN r— px 

ROD, THREADED 


oc 
OO 


o 1 c a a o nnn 
3 1 544y-000 


23153 


2 


f«n a npn ■ /~\ a r* iv it r" o 

SPACER, LOADCENTER 


3d 


o 1 c a a c nnn 
3 1 544D-000 


30363 




lltlOl II AT 1 /""» IfilDI IT 

INSULAT, L.C. INPUT 


3/ 


on"7ioc nni 
30/iyo-OUl 


30371 




GROMMET, CATPLR EXT 


OQ 

do 


omnnc nno 
oU/UUO-UUo 


22150 




EPOXI, ADHESIVE 


OQ 

39 


01 toko onn 

2 I / 2bo-2UU 


33428 




CBL, ASM PDU AC 


/in 


onoK/i onn 


23902 




CBL, ASM PDU AC 


/I 1 


onoKK onn 

2 I / 2DD-ZUU 


30509 


\ 


CBL, ASM PDU AC 


AO 


oi 70Kft onn 


23665 




CBL, ASM PDU A 


43 


317057-000 


22788 




PDU, AC LBLSNS LD 


44 


317055-000 


22789 




PDU, AC LBLSNS LD 


45 


317056-000 


22788 




PDU, AC LBLSNS LD 


46 


317054-000 


22788 


2 


PDU, AC LBLSNS LD 


47 


315442-101 


34882 


0 


PANEL, ASM LOAD CENTER 


48 


000019-000 


12475 


0 


FSTNR, ADH LOCKIT 
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Figure 8—1 

MSU MOD-2 Photo 1, Front and Right Side 



V/5, V/6 Illustrated Parts Catalog 



MSU Mod-2 



Figure 8—1 

MSU MOD-2 Photo 1, Front and Right Side 
ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 



1 


207336-001 


30785 


2 


POWER SUPPLY, TYPE— 4B 


2 


207270-000 


30571 


1 


POWER SUPPLY, 25A, 3V 


3 


300201-026 


20172 


1 


FILTER, AIR 


4 


312542-200 


14859 


2 


FAN, PAMOTOR 


5 


300201-025 


20172 


1 


FILTER, AIR 


6 


312542-200 


14859 


2 


FAN, PAMOTOR 


7 


207072-001 


30571 


1 


POWER SUPPLY, TYPE-2 


8 


207045-200 


31763 


2 


POWER SUPPLY, TYPE-1 


9 


316036-200 


23643 


1 


UPC ASSEMBLY 


10 


513016-200 


18346 


1 


PCB, L.E.D. 


11 


513031-200 


31124 


1 


PCB, BUS MARGIN 
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Figure 8-2 
MSU MOD-2 Photo 2, Front and Left Side 
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Figure 8-2 
MSU MOD-2 Photo 2, Front and Left Side 

ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 



1 


207270-000 


30571 


1 


POWER SUPPLY, 25A, 3V 


2 


207336-000 


30785 


2 


POWER SUPPLY, TYPE— 4B 


3 


316036-200 


23643 


1 


UPC ASSEMBLY 


4 


513016-200 


18346 


1 


PCB, L.E.D. 


5 


513031-200 


31124 


1 


PCB, BUS MARGIN 


6 


207035-000 


15677 


2 


FAN, 220 VOLT 


7 


207045-200 


31763 


2 


POWER SUPPLY, TYPE-1 


8 


207072-001 


30571 


1 


POWER SUPPLY, TYPE-2 


9 


313087-200 


22644 


1 


BLOWER ASSEMBLY, BLC 


10 


313057-200 


23457 


12 


DOOR ASSEMBLY, ARRAY 


11 


312542-200 


20172 


4 


FAN, 220 VOLT 


12 


300201-018 


20172 


2 


FILTER, AIR 


13 


313035-200 


23661 


6 


DOOR ASSEMBLY, BLC 
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MSU Mod-2 




Figure 8—3 



MSU MOD-2 E/M Breakdown (1 of 2) 

313002-101 
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MSU Mod-2 




313002-101 
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MSU Mod-2 



Figure 8-3/8-4 
MSU MOD-2 E/M Breakdown 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 

1-^ Luul 111 II M 






23692 




MN9T F/M 1 MFfi 

IVI1XO 1 . L_ / 1 VI 1 1VI t. VJ 




313027-000 

\J 1 / WWW 


22853 




FRAMF MAIN9T MD1 


2 


313001-901 

\J 1 WWW 1 ^.W 1 


21642 


1 


MMCT SIIRFRAMF 


3 


313098-000 

vJ 1 vJ W^. CJ WWW 


99468 


1 


Tl IRF Ql IPPDRT 


4 


31301Q-00D 






R R APk" FT 91 IRFR AMF 


5 


313074-000 

O 1 >JU / *T www 


22450 


0 


RRAPk"FT C ^IIRFRA^/1F 
DnMOIxC 1 , OUDrnnlvIt 


7 


313021-000 

\J 1 W W«£. 1 WWW 


22427 


2 


RRAPKFT 1 D\A/FR mni 


8 


313034-206 


22643 


1 




g 


313058-200 


23458 




BUS HORI7DNTAI 


10 


313051-001 


22830 


8 


JUMPER BUS 


1 1 


313051-002 


22830 


6 


JUMPER BUS 


12 


303044-001 


22429 


2 


COVER, LEFT HAND 


13 


303081-001 


22452 


8 


COVER, BUS 


14 


313049-000 


22431 


2 


COVER, INNER 


15 


213054-000 


22442 


1 


COVER, OUTSIDE 


16 


303191-000 


23490 


1 


HOUSING, FLTR,MNSTR 


17 


300201-018 


20172 


2 


FILTER, AIR 


18 


303020-002 


23480 


12 


BRKT, DOOR JAMB 


19 


303197-000 


20225 


1 


JAMB, KR BTM RIGHT 


20 


303197-001 


20225 


1 


DOORJAM, BOT RIGHT 


21 


303196-000 


22438 


1 


JAMB, DR BTM CENTER 


22 


303194-001 


14846 


1 


DOORJAMb, TO RIGHT 


23 


303193-000 


22433 


1 


DOORJAM, TOP CENTER 


24 


303194-000 


14846 


1 


JAMB, DR TOP RIGHT 


25 


313016-000 


20175 


12 


BLOCK, DOOR JAMB 


27 


313057-000 


23457 


12 


DOOR, CHASSIS 


28 


3 1 3035-200 


23661 


4 


DOOR, LOGIC 


29 


313015-000 


22436 


1 


COVER, Fl LLER 


30 


313030-000 


23465 


26 


SCREW, CAPTIVE 


31 


313067-000 


22448 


2 


BRACE, BUS MTG 


33 


317603-012 


21274 


29 


SCRFLHD, M5X08 


34 


317603-014 


21274 


40 


SCREW, FLHD M5X18 


35 


317602-019 


21274 


4 


SCREW, M4 


36 


317673-030 


21274 


35 


SCREW, HED HD 


37 


307975-004 


23328 


4 


CBL, TIE LOCKING 


38 


307603-010 


21274 


22 


SCRW832, BINDING HD 


39 


317950-003 


21274 


114 


WASHER, FLT M5 


40 


317951-003 


21274 


108 


WASHER, SP LK M5 


41 


317950-002 


21274 


2 


WASHER^ FLT, METRIC 


44 


307180-003 


REV-B 


60 


FOAM, .38,.25 


45 


317400-003 


21274 


35 


NUTS, HEX, METRIC 


46 


317601-030 


21274 


4 


SCREW, M3 


47 


317950-001 


21274 


4 


WASHER, FLT M3 


48 


317951-001 


21274 


1 


WASHER, SP LK M3 


49 


313063-200 


23459 


1 


BRACKET, SENSOR 


51 


313002-250 


22688 


1 


MNST, LABEL INST 


52 


313002-260 


22634 


1 


ROUTING, MNST CABLE 


53 


313002-101 


23692 


REF 


MNST, E/M I MEG 


54 


313002-203 


23576 


1 


INSTALL, MNST CARD 


55 


307180-000 


REV-B 


90 


FOAM, .50,1.00 


56 


207204-000 


15791 


1 


BLOCK, TERM 



ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 



57 


307925-000 


16356 


2 


SPACER, FIBER 


58 


305135-008 


15622 


1 


SHIELD, TRMNAL BLK 


59 


317602-025 


21274 


2 


SCREW, M4 


60 


313077-000 


27445 


1 


PLATE, TB MTG 


61 


307400-009 


16389 


4 


NUTS, NEX. 50 


62 


306427-000 


22142 


4 


STUD, LVL POST 


63 


307325-001 


REV-B 


4 


LVF FT 


65 


315143-000 


22924 


1 


BRACKET, CONNECTOR 


66 


313083 


23483 


1 


SCREEN, BOTTOM 


67 


315085-000 


22639 


1 


FAN, MSU 


68 


313002-621 


23691 


REF 


CLOCK, TUNING 
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Figure 8- 


-5 






MSU MOD-2 Mainstore Power Supply Assembly 


ITEM 

1 1 bM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


316011-200 


30997 


1 


MNST, PWR SUPPLY 


2 


207072-001 


30571 


1 


P S, PWR SUPPLY 


3 


207270-000 


30785 


1 


PWR SUP, 25A, 3V 


5 


207045-200 


31763 


2 


POWER SUPPLY, TYPE I 


6 


207336-000 


30785 


2 


PWR SUP, TYPE 4B 


8 


000017-000 


11424 


1 


ACK, OUTLET 


9 


207003-000 


30264 


1 


OUTLET, 15 AMP 


10 


307085-001 


REV-A 


1 


COVER, MTL DUPLEX 


11 


316024-001 


22867 


1 


BRACKET, P.S. MTG 


12 


316024-002 


22867 


1 


BRACKET, P.S. MTG 


13 


316009-000 


21933 


1 


COVER, SIDE 


14 


316005-000 


22770 


1 


COVER, SIDE 


15 


316025-000 


22770 


1 


COVER, PS-A 


16 


316028-000 


21609 


1 


COVER, PS-B 


17 


300563-001 


12593 


14 


SCREW, CAPTIVE 


18 


307180-002 


23900 


18 


FOAM, .25,. 12 


19 


316002-000 


23539 


1 


COVER, DUCT 


on 

20 


316001-000 


22153 


1 


COVER, SIDE 


21 


316006-000 


22770 


1 


COVER, SIDE 


22 


316004-000 


23927 


1 


COVER, DUCT 


23 


316036-200 


23643 


1 


UPC/MSU, E/M ASM 


25 


307604-006 


21274 


20 


SCR1032, BINDING HD 


26 


307950-004 


21274 


20 


WASHER, SIZE 10 


27 


307951-004 


21274 


20 


WASHER, APLIT LOCK 


28 


317603-012 


21274 


41 


SCRFLHD, M5X08 


29 


317950-000 


21274 


41 


WASHER, FLT M5 


30 


317951-003 


21274 


53 


WASHER, SP LK M5 


32 


317602-014 


21274 


10 


SCREW, M4 


33 


317950-002 


21274 


10 


WASHER, FLT, METRIC 


34 


317951-002 


21274 


10 


WASHER, SPLT.LK. ME 


35 


000053-001 


14987 


40 


TIE, MAT CABLE 


36 


000053-002 


14987 


10 


TIE, MNT CABLE 


37 


307975-007 


23328 


50 


CBL, TIE LOCKING 


38 


316013-100 


31765 


0 


MNST, PS E/M 


39 


316013-260 


22100 


1 


ROUTING, MNST P.S. 


40 


316013-250 


21890 


1 


LABEL, INSTALL 


41 


316013-360 


22635 


0 


WIREING, MAINSTORE 


42 


307196-001 


30371 


0 


GROMMET, CATPLR EXT 


43 


316037-000 


20797 


1 


COVER, LARGE 


44 


316038-000 


23711 


1 


COVER, SMALL 


45 


317603-006 


21274 


12 


SCREW, M5 


46 


307180-004 


REV-B 


7 


FOAM, .50,1.00 


47 


317601-006 


21274 


1 


SCREW, FLHD 


48 


207190-000 


12885 


1 


TAB, MALE 


49 


207245-000 


14696 


1 


CLAMP, CONNECTOR 


50 


316013-650 
* 


23125 


0 


STR, POWER SYSTEM 
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Figure 9—1 
MSU MOD-3 Photo 1, Left Side 



ITEM PART NO. E/C NO. QTY DESCRIPTION 



1 


313035-200 


31508 


6 


DOOR ASSEMBLY, BLC 


2 


313108-200 


31521 


2 


FAN HOUSING ASSEMBLY, UPPER 


3 


312542-200 


14859 


4 


FAN PAMOTOR, UPPER 


4 


313124-000 


22801 


2 


FILTER, AIR, UPPER 


5 


313106-200 


30926 


12 


DOOR ASSEMBLY, ARRAY 


6 


207270-000 


31765 


1 


POWER SUPPLY, 25A, 3 VOLT 


7 


207045-200 


33874 


2 


POWER SUPPLY, TYPE-1 


8 


207380-001 


31765 


1 


POWER SUPPLY, TYPE-7 


9 


313111-200 


30818 


2 


FAN HOUSING ASSEMBLY, LOWER 


10 


312542-200 


14859 


2 


FAN, PAMOTOR, LOWER 


11 


313158-001 


22801 


2 


FILTER, AIR, LOWER 


12 


216141-201 


31515 


1 


MSU TO EUP CABLE ASSEMBLY (74 
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Figure 9-2 
MSU MOD-3 Photo 2, Right Side 
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PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


313056-200 


30562 


1 


UPC ASSEMBLY 


513030-200 


18488 


1 


PCB, L.E.D. 


513031-204 


31124 


1 


PCB, BUS MARGIN 


313158-002 


22801 


1 


FILTER, AIR - BLC 


313114-200 


23798 


1 


FAN ASSEMBLY - BLC 


312542-200 


14859 


2 


FAN, PAMOTOR 


207270-000 


31765 


1 


POWER SUPPLY, 25A, 3 VOLT 


207045-200 


33874 


2 


POWER SUPPLY, TYPE-1 


207380-001 


31765 


1 


POWER SUPPLY, TYPE-7 



4 



MSU Mod-3 



N EAR SIDE (9 
FAR SIDE @ 
(1 XJ (82 
(8*) (fitf 

(8x> res 





" S EB " 'SHEET 3 



^ (|8)(f *) 

@ (4X> 
@ (4W 



NOTE S : 

I. IDENTIFY PER AMDAHL S PEC 80OO57- £ » 4- 
Z NOT USED 



\T\ REMOVE NUMBERS G THRU 34 AND ATTACH 
MARKER STRIP UTEM 2i; AS SHOWN. 

4-. MARK LABELS PER AMDAHL SPEC 800051 -614. 



5 MARK LABEL AS SHOWN BELOW. SPACES MARKED 
1 — 1 WITH * TO BE FILLED BY PRODUCTION CONTROL. 
SEE MACHINE FEATURE INDEX TOR LABEL p/N 



amdahl 


hit ^ — J 









| 6 | IDENTIFY "PER AMDAHL SPEC 500057-626 
WITH A38TEI. 

[Tl IDENTIFY PER AMPAHL SPEC 300D5T-62.& 
WITH A28 TB I. 

[a] IDENTIFY PER AMPAHL SPEC 800051-6Z£, 
WITH A29TBI . 

\¥\ IDENTIFY PER AMDAHL SPEC 800057-<S2£ 
WJTH AI^TBI . 



Figure 9—3 

MSU MOD-3 E/M Assembly (1 of 3) 

313102-100 
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MSU Mod-3 




13tt STAMP 'A19" 



W) STAMP 



1 

















STAMP "A 2?* 



i STAMP "S5* 



DETAIL M 



DETAIL 




CARP POSITIONS 
- mt 2% m 



'A' 


•B* ' 


'C* 




■c 


•c 






'J' 




'L' 


•L- 


*L' 





CSECT B SECT 



A SECT 



BACK PANEL ARRANGEMENT 
PROMT VIEW 



stamp -Azar- 



STAMP *Ali* 



Figure 9-4 

MSU MOD-3 E/M Assembly (2 of 3) 

313102-100 
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MSU Mod-3 



ST/HIP "33" (13a 




DETAIL 



(WAR (57 




18) ADHESIVE SIDE 



ADHESIVIf SIDE 



DETAIL A 



SCALE 



T~OT= V I ELW 
PERFORATED PLFYTE 
REMOVED FOR CLARITY 




LOGIC PNL TO CASE 
ARRANGEMENT 





JUMPER WIRE 



VERTICAL BUS 



DETAIL <U 

TYPICAL BACK PNL 
TO BUS ASH 
SCALE: NONE 




SLOT CENTERS 
TO BE in Lift 



ARRAY PAWEL TO CAGE 
ARRANUE MENT 



Figure 9—5 

MSU MOD-3 E/M Assembly (3 of 3) 

313102-100 



DETAI L 
SCALE = NONE 



DETAIL 
SCALE = NONE 
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Figure 9-3/9-4/9-5 
MSU MOD-3 E/M Assembly 



FEM 


PART NO. 


E/G NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


313103-000 


30670 


1 


MNSTR, FRAME 


2 


313136-001 


22801 


2 


MNSTR, BRACKET 


3 


313149-000 


22801 


1 


MNSTR, BAR VERT 


4 


313150-300 


22801 


1 


MNSTR, BAR VERT 


5 


313157-000 


22801 


3 


MNSTR, BRKT 


6 


313114-200 


23798 


1 


MAINSTR, LO FAN HSG 


7 


313033-000 


31009 


6 


CHASSIS, LOGIC 


8 


313010-000 


23488 


24 


BRACKET, DOOR JAMB 


9 


313075-003 


22454 


2 


CABLE, DUCT ANGLE 


11 


313166-000 


22802 


1 


WIREWAY, VERTICAL 


12 


303128-000 


22430 


1 


COVER, WIREWAY 


13 


313160-000 


22801 


1 


MNST, SIDE PANEL 


14 


313017-000 


30030 


1 


PANEL, FILLER 


15 


313035-200 


31508 


6 


DOOR, LOGIC 


16 


313016-000 


20175 


12 


BLOCK, DOOR JAMB 


17 


313030-000 


23465 


24 


SCREW, CAPTIVE 


18 


307180-009 


REV-B 


5 


FOAM, FOAM STRIP 


19 


307400-004 


16389 


24 


NUTS, HEX 


20 


313015-000 


22436 


1 


COVER, FILLER 


21 


301029-001 


21375 


6 


MKR, STP CARD 


22 


313111-200 


30818 


1 


MAINSTR, LO FAN HSG 


23 


313112-200 


30878 


1 


MAINSTR, FAN PLASM 


24 


313131-000 


22801 


2 


MNSTR, BAR VERT 


25 


313135-000 


22801 


1 


MNSTR, BRACKET 


26 


313132-000 


21542 


1 


MNSTR, BAR VERT 


27 


313161-000 


22801 


1 


MNST MOD III 


28 


300427-000 


30322 


4 


STUD, LVL POST 


29 


307400-009 


16389 


4 


NUTS, HEX. 50 


30 


313108-200 


31521 


2 


MAINSTR, UP FAN HSG 


31 


307325-001 


23901 


4 


LVF, FT 


32 


313098-001 


31305 


8 


BRKT, BUS MTG 


33 


313098-002 


31305 


4 


BRKT, BUS MTG 


34 


303000-000 


23846 


12 


BRACKET, MOD3BUS 


35 


313120-202 


23809 


1 


MAINSTR, VERT BUS 


36 


313120-201 


23809 


1 


MAINSTR, VERT BUS 


37 


313120-200 


23809 


1 


MAINSTR, VERT BUS 


38 


303044-001 


30598 


2 


COVER, LEFT HAND 


40 


313136-000 


22801 


2 


MNSTR, BRACKET 


41 


313105-200 


23599 


4 


MAINSTR, CAGE STACK 


42 


313117-200 


31882 


1 


MAINSTR, HOR BUS BR 


43 


207255-000 


30125 


1 


BLOCK, TERM 4 POS 


44 


207095-000 


15766 


1 


RCPT 


45 


313154-000 


31384 


2 


MNSTR, INNER CUR 


46 


313155-000 


30391 


1 


MNSTR, OUTER CUR 


47 


313077-000 


22445 


1 


PLATE, TB MTG 


48 


207204-000 


15791 


1 


BLOCK, TERM 


49 


307925-003 


31537 


8 


SPACER, FIBER 


50 


315135-008 


30598 


1 


SHIELD, TRMNAL BLK 


51 


313159-000 


22802 


1 


MNST, BRKT, THERM 


52 


313159-001 


22802 


1 


MNST, BRKT, THERM 


53 . 


313159-002 


22802 


1 


MNST, BRKT, THERM 


57 


000020-000 


12914 


6 


SEAL, AIR 
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ITEM 


PART NO. 


E/CNO. 


QTY 


DESCRIPTION 


58 


315143-000 


22924 


1 


BRACKET, CONNECTOR 


59 


319205-000 


21265 


4 


PLATE, LOCKING 


60 


319136-000 


22181 


4 


HINGE, PLATE 


61 


319136-001 


22181 


4 


HINGE, PLATE 


62 


207190-000 


12885 


1 


TAB, MALE 


63 


313163-000 


22802 


32 


PLATE, DUCT MTG 


64 


313164-000 


22802 


3 


WIREWAY, .75 X 1.00 


65 


313169-000 


22802 


3 


COVER, WIREWAY 


66 


313165-000 


22802 


1 


WIREWAY, .75 X 1.00 


67 


313168-000 


22802 


4 


COVER, WIREWAY 


70 


307106-001 


30371 


5 


GROMMET, CATPLR EXT 


71 


207240-000 


22581 


1 


STRIP, MARKET 


72 


313167-000 


22802 


8 


WIREWAY, 1.50 X 1.50 


73 


307601-004 


21274 


1 


SCRW440, BINDING HD 


74 


307604-010 


21274 


4 


SCR1032, BINDING HD 


75 


307604-008 


21274 


111 


SCR1032, BINDING HD 


76 


307950-004 


21274 


177 


WASHER, SIZE 10 


77 


307951-004 


21274 


141 


WASHER, SPLIT LOCK 


78 


307604-006 


21274 


26 


SCR1032, BINDING HD 


79 


307664-008 


13922 


24 


SCREW, FLAT HEAD 


80 


307675-010 


21390 


5 


SCREW, HEX HEAD 


81 


307950-005 


21274 


5 


WASHER, SIZE .250 


82 


307951-005 


21274 


5 


WASHER, SPLIT LOCK 


83 


317601-012 


21274 


4 


SCREW, FIL HD M3 


84 


317950-001 


21274 


16 


WASHER, FLT M3 


85 


317951-001 


21274 


8 


WASHER, SP LK M3 


86 


317601-006 


21274 


8 


SCREW, FL HD 


87 


317602-010 


21274 


4 


SCREW, M4 


88 


317950-002 


21274 


26 


WASHER, FLT,METRIC 


89 


317951-002 


21274 


26 


WASHER, SPLT.LK.ME 


90 


317602-025 


21274 


26 


SCREW, M4 


91 


307950-003 


21274 


130 


WASHER, SIZE 8 


92 


307400-063 


16389 


2 


NUTS, HEX 


93 


307975-004 


23328 


4 


CBL, TIE LOCKING 


94 


307603-010 


21274 


6 


SCRW832, BINDING HD 


96 


307674-012 


21390 


18 


SCREW, HEX HD 


97 


307400-064 


16389 


22 


NUTS, HEX 


101 


317038-000 


21736 


1 


WIRE LIST 


102 


307643-008 


31785 


8 


SCREW, FLAT HEAD 


103 


309015-204 


31401 


1 


SENSOR, THERMAL 


104 


309015-207 


31401 


1 


SENSOR, THERMAL 


105 


309015-206 


31401 


1 


SENSOR, THERMAL 


106 


307601-012 


21274 


6 


SCRW440, BINDING HD 


107 


307979-000 


23050 


3 


MT TIE, INT PUSH 


108 


000053-002 


14987 


5 


TIE, MNT CABLE 


109 


307975-001 


23328 


5 


CBL, TIE LOCKING 


110 


307603-006 


21274 


37 


SCRW832, BINDING HEAD 


113 


514101-200 


30765 


1 


BCK, PNLMNSTA 


114 


514102-200 


30765 


4 


BCK, PNL MNST B 


115 


514103-200 


30765 


4 


BCK, PNL MNST C 


116 


516101-200 


30765 


1 


BCK, PNL MNST D 


117 


516102-200 


30765 


1 


BCK, PNLSVINST E 
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Figure 9-3/9-4/9-5 
MSU MOD-3 E/M Assembly 



ITEM 
1 1 CI VI 


PART MO 


P/P NO 


OTV 

\J 1 I 




1 1 Q 

1 lo 


D ID 1 Uo-zUU 


oU/DO 


I 


DPI/ DM 1 H/IMCT C 
DUIx, rIML IVIINo 1 r 




O I D I U4-zUU 


oUD 12. 


1 
I 


DPI/ DM 1 MMCX f2 
BOIx, rIML IVIIvJOl u 




O ID IUO-^UU 


ouo / ^ 


1 


DPI/ DM 1 MMCT U 

dUIx rlNIL IVIINo 1 n 


1 01 
I Z I 


O ID IUD-ZUU 


OUO / Z 


I 


DP|/ DM 1 MIMCT 1 
DUlx, rIML IVIIMol 1 




ci /I m4 9nn 

O Itl U4-ZUU 


OU/DO 


1 
1 


Dpi/ DM! ii/imct 1 
DL>lx, rlM l_ IVIIMol J 


1 9"3 
I Zo 


Ri4.m^ 9nn 


OUD / Z 


1 
1 


RPK PMI MM9T K 
Dv^lx, r IM l_ IVIIMOI IX 


1 94 

1 




o,07fi c 

OU / UJ 


A 
*t 


RPK PNI MNST 1 

LJ O l\ , rIML. IVIIMOI i_ 


19R 


917987-909 


31493 


1 


CABLE FAN INCONN 


126 


217187-201 

£.11 1 \J 1 \J \ 


31493 


1 


CABLE FAN INCONN 


127 


217293-200 


23403 


1 


CABLE, GROUND 


128 


307603-016 


21274 


96 


SCRW832, BINDING HD 


129 


307951-003 


21274 


95 


WASHER, SPLIT LOCK 


130 


207129-002 


16071 


1 


LUG, 6 STUD 


131 


207233-006 „ 


23202 


0 


WIRE, 16 GA GRN 


132 


217279-200 


22839 


1 


CABLE, INTERCOM 


133 


317002-000 


20248 


1 


LABEL, CAUTION 


134 


317013-000 


23275 


1 


LABEL, SYST/UNIT 


135 


317005-000 


20248 


4 


LABEL, WARNING 


136 


3 1 7006-000 


15917 


7 


LABEL, DESIGNATION 


137 


317007-000 


15917 


1 


LABEL, POWER 


138 


317008-000 


20248 


5 


LABEL, SENSOR 


139 


? 17009-000 


20248 


1 


1 ABEL IDEN 


14Q 


O IO IUU ouu 




o 


MNST SPHFMATIP 


141 
1 1 1 


T 17097-000 

O l / U^ / uuu 


30490 


1 


1 ARFI PAIJTION 


149 

I HZ. 


O 1 J 1 / U UUU 


99809 


1 
i 


rn\/FR Wl RFWAY 


1 to 


OU / IOO uuu 


99848 




MMQT TAPF 

IVIIMO 1 , 1 Mr t 


144 


?0797 1-000 

OU / J / 1 uuu 


2271 1 


10 


PI AMP CABLE 




? 1*3109-901 

O 1 J 1 U J iU 1 


30678 


1 


CARD INSTAI 1 


1 tu 


3T3109-100 

O IO 1 U^. 1 uu 


321 10 


o 


MAINSTR M 4 ? E/M ASM 


147 


313301-410 


30848 


o 


MNST MOD 3 


148 


313301-41 1 


30848 


o 


MNST, MOD 3 


149 


313301-430 


30848 


0 


MNST, MOD 3 


150 


313301-480 


19295 


0 


MNST, MOD 3 


151 


313301-490 


19295 


0 


MNST, MOD 3 


152 


313301-700 


30848 


0 


MNST, MOD 3 


153 


000073-000 


20361 


4 


TIE, 49 


154 


107091-000 


22584 


1 


JUMPER 


155 


216072-201 


31367 


6 


CABLE, COAX 


156 


303001-000 


23845 


12 


INSUL, M0D8BUS 


157 


207015-000 


31917 


0 


WIRE, 100OHM 


158 


313181-200 


31397 




CABLE KIT, COAX 


186 


217357-200 


30748 




CABLE, FAN INTER 


187 


313176-000 


30748 




WIREWAY, VERT MSU 


188 


303003-000 


30748 




COVER, WIREWAYMSU 


189 


317100-000 


31190 




LABEL, WIRE LIST 
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Figure 9—6 

MSU MOD-3 Mainstore Power Supply Assembly 
316101-100 
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Figure 9—6 

MSU MOD-3 Mainstore Power Supply Assembly 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


316065-000 


30021 


1 


MNST, PS FRAME 


2 


319009-000 


23388 


4 


PLATE, CATCH 


3 


319008-001 


23388 


2 


PLATE, LATCH 


4 


316045-000 


23721 


2 


MNST, PS SLIDE 


5 


316059-000 


22802 


1 


MNST, PS BRKT AC 


7 


316061-000 


22801 


2 


MNST, PS SUPPORT PS 


8 


319013-000 


23248 


2 


BRKT, HINGE 


9 


316063-000 


23838 


1 


MNST, PS PNL INTRF 


10 


316060-000 


23758 


2 


MNST, PS ANGLE PS 


1 1 


316066-001 


22801 


1 


MNST, PS DOOR INNER 


1 o 

1 2 


2 1 6066-002 


22801 


1 


MNST, PS DOOR OUTER 


13 


316059-001 


22801 


1 


MNST, PS SUPPORT 


4 A 

14 


316055-002 


2280 


1 


MNST, PS SUPPORT 


1 5 


3 1 6064-000 


23751 


1 


MNST, PS PNL END 


ID 


316071-200 


22803 


1 


MNST, PS BUS 


1 7 


319087-000 


REV-A 


6 


PIN, HINGE 


1 o 

18 


316101-100 


31765 


0 


MAINSTR, PS E/M ASM 


20 


207245-000 


14696 


1 


CLAMP, CONNECTOR 


21 


300427-000 


30322 


4 


STUD, LVL POST 


22 


00001 7-000 


11424 


1 


BOX, OUTLET 


23 


307085-001 


REV-A 


1 


COVER, MTL DUPLEX 


24 


316056-200 


23920 


1 


MSU, UPC ASM 


25 


207380-001 


30785 


1 


TYPE 7, MSU MODI 1 1 


26 


207270-000 


30785 


1 


PWR SUP, 25A,3V 


27 


207045-200 


31763 


1 


POWER SUPPLY, TYPE I 


28 


315182-000 


23719 


1 


UPC, STOP BRKT 


29 


307978-000 


22503 


6 


MT TIE, STD PUSH 


31 


000053-002 


14987 


21 


TIE, MNT CABLE 


32 


207190-000 


12885 


4 


TAB, MALE 


33 


207271-001 


22846 


4 


MNST, PS STUD 


34 


307270-021 


22847 


4 


MNST, PS STUD 


35 


207003-000 


30264 


1 


OUTLET, 15AMP 


oc 
OD 


307196-001 


30371 


4 


GROMMET, CATPLR EXT 


0*7 

37 


307400-009 


16385 


8 


NUTS, HEX. 50 


on 
OO 


307400-064 


16389 


12 


NUTS, HEX 


OO 


on"7 ac\c\ nco 
oU/4UU-Uoo 


1 coon 

1 6389 


4 


NUTS, HEX 


/in 


oU/b/y-Uz4 


21390 


4 


SCREW, HEX HD 


4 I 


oU/bl) l-UUb 


O 1 0"7 A 

21274 


4 


SCRW440, BINDING HD 


/I o 
42 


oU/bUo-UUb 


21274 


35 


SCRW832, BINDING HD 


A O 
HO 


J07b04-008 


21274 


50 


SCR1032, BINDING HD 


A A 

44 


307b04-006 


21274 


27 


SCR1032, BINDING HD 


A K 

4o 


307951-001 


21274 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


46 


OU/v7«J 1 UUj 




22 


WASHER, SPLIT LOCK 


47 


307951-004 


21274 


71 


WASHER, SPLIT LOCK 


48 


307951-009 


21274 


4 


WASHER, SPLIT LOCK 


49 


307950-003 


21274 


24 


WASHER, SIZE 8 


50 


307950-004 


21274 


84 


WASHER, SIZE 10 


51 


307950-009 


21274 


8 


WASHER, SIZE .500 


52 


307975-007 


23328 


21 


CBL, TIE LOCKING 


53 


316072-000 


22802 


4 


MNST, PS HINGE 


54 


316073-000 


22802 


4 


MNST, PS SHIM. HINGE 


55 


307683-006 


21274 


8 


SCREW, CAP HD.HEX 
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Figure 9—6 

MSU MOD-3 Mainstore Power Supply Assembly 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


56 


307325-001 


23901 


4 


LVF FT 


57 


319210-200 


31180 


2 


MAGNET, ASM 


58 


307604-012 


21274 


6 


SCR1032, BINDING HD 


59 


307926-001 


22926 


2 


SPACER, RD ST STL 


60 


3191960999 


22181 


2 


HINGE, PLATE 


61 


319205-000 


21265 


4 


PLATE, LOCKING 


62 


307643-005 


31785 


8 


SCREW, FLAT HEAD 


63 


319136-001 


22181 


0 


HINGE, PLATE 


64 


307802-004 


21274 


3 


WASHER, EXTER LOCK 


65 


000073-000 


20361 


8 


TIE, 49 


68 


217276-200 


23923 


1 


CABLE, +12V CONT 


69 


217267-200 


30531 


1 


CABLE, -5.7V OUT 


70 


217268-200 


22839 


1 


CABLE, +3.0V OUT 


71 


212274-200 


31306 


1 


CABLE, +5V CONT 


72 


217016-212 


22858 




CABLE, 2/0 PWR 


73 


217286-200 


22830 


1 


MSTR, PS PS INTCNCT 


74 


217275-200 


30259 


1 


CABLE, 7VCONT 


75 


217291-200 


22839 




CABLE, 2/0 PWR 


76 


217269-200 


31251 


1 


CABLE, 5.2 SENSE 


77 


212277-200 


31005 




CABLE, MONITOR 


78 


212270-200 


23625 




CABLE, +5.0 SENSE 


80 


317004-000 


15917 


2 


LABEL, WARNING 


81 


317006-000 


15917 


5 


LABEL, DESIGNATION 


82 


317009-000 


20248 


2 


LABEL, IDEN 


83 


317005-000 


20248 


4 


LABEL, WARNING 


84 


317019-000 


20986 


2 


LABEL, WARN,DSCNT 


85 


319332-000 


30455 


1 


LABEL, SYSTEM UNT 


86 


313100-360 


30603 


0 


MNST, SCHEMATIC 


87 


316074-000 


23720 


1 


COVER, CABLE ENTRY 


88 


307913-032 


22636 


4 


HEX, TAB ON OXX 


89 


307005-012 


23864 


0 


ADHESIV, 1 PART 


90 


307196-003 


30371 


0 


GROMMET, CATPLR EXT 
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Figure 10-1 
MSU MOD-6 Photo 1, Left Side 
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Figure 10—1 
MSU MOD-6 Photo 1, Left Side 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


207067-002 


35528 


3 


FAN, TARZAN 


2 


313614-200 


32784 


4 


DOOR ASSEMBLY, ARRAY 


3 


207045-200 


31535 


3 


POWER SUPPLY, TYPE 1 


4 


313615-200 


31497 


1 


DOOR ASSEMBLY, ARRAY FANS 


5 


313523-000 


30509 


1 


FILTER, AIR-ARRAY 


6 


313508-200 


30695 


1 


FAN ASSEMBLY, ARRAY 


7 


207067-002 


35528 


3 


FAN, ARRAY CARD 


8 


313542-000 


30509 


1 


FILTER, AIR-BLC 


9 


313626-200 


32697 


1 


BLOWER ASSEMBLY, BLC 


10 


307120-000 


32178 


1 


BLOWER, BLC 


11 


313616-200 


31645 


5 


DOOR ASSEMBLY-BLC 


11 




sr/3 0/i 
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Figure 10-2 
MSU MOD-6 Photo 2, Front 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


313501-200 


30882 


1 


UPC ASSEMBLY 


2 


513030-202 


30711 


1 


PCB, L.E.D. 


3 


513031-206 


31490 


1 


PCB, BUS MARGIN 


4 


207045-201 


31535 


3 


POWER SUPPLY, TYPE-1 


5 


207404-001 


32604 


1 


POWER SUPPLY, TYPE-8 


6 


105034-000 


30129 


12 


FUSE, 1.5 AMP, 250 VOLT 


7 


105084-000 


31206 


8 


FUSE, .5 AMP, (S.B.) 
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MSU Mod-6 
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Figure 10—3 
MSU MOD-6 E/M Assembly (1 of 4) 

313500-100 
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Aa& «J Mod-6 
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Figure 10—4 
MSU MOD-6 E/M Assembly (2 of 4) 
313500-1XX 
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MSU Mod-6 
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Figure 10—5 
MSU MOD-6 E/M Assembly (3 of 4) 
313500-1XX 
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MSU Mod-6 
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Figure 10-6 
MSU MOD-6 E/M Assembly (4 of 4) 

313500-1XX 
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MSU Mod-6 



Figure 10-3/10-4/10-5/10-6 
MSU MOD-6 E/M Assembly 



TEM 


E/P NO 


PART NO 
rMn i I m i_/ . 


OTV 


nCCPDIDTinM 

utoi>nir I iwlM 


l 


o JoyUb-2U2 


o2441 


1 


GATEASM, MSU MOD6 


o 
z 


o l JbUl-zUU 


oo 1 on 
o2 J oU 


1 


UPC, 677 MSU 


o 
O 


2U/U4b-2U I 


o 1 no 1 




POWER, SUPPLY TYPE 1 


A 

4 


ZU/4U4-UU! 


oooco 
32ob2 


1 


r> /"\\ aji— r> oi inn i \/ t*\/ r> r— o 

POWER, SUPPLY TYPE 8 


O 


olob/2-UUl 


o 1 oon 

31829 


1 


COVER 


o 
o 


3l35bb-000 


one 1 n 

32519 




PAR, REAR 


9 


313504-000 


32557 


1 


FRAME, MSU 


10 


307922-001 


30741 




SPACER, HEX NYLON 


1 1 


313505-200 


31831 


1 


DR ASM, AC PWR-MSU 


12 


313568-000 


30509 


1 


INSUL, BUS BAR 


13 


313569-000 


30509 


1 


INSUL, FLAT 


14 


313595-000 


32679 


1 


MAIN, BUS BAR 


15 


313571-000 


31595 


1 


COVER, SCREEN 


16 


313572-000 


31556 


1 


SCREEN, CABLE ENT 


17 


315182-000 


23759 


1 


UPC, STOP BRKT 


18 


313573-000 


30509 


1 


PLATE, AC RECEPT 


19 


000017-000 


1 1424 


1 


BOX, OUTLET 


20 


307085-001 


REV-A 


1 


COVER, MTL DUPLEX 


21 


207003-000 


30264 


1 


OUTLET, 15 AMP 


22 


207245-000 


14696 


1 


CLAMP, CONNECTOR 


oo 
23 


o 1 o coo nnn 

313b2o-000 


onirnn 

30509 




TAPER, BLOCK 


o^ 
24 


313521-000 


o 1 1 no 

3 1 192 


1 


ni io o a r"> iv i /-\ m r~ i r* \/ 

BUS BAR, NON FLEX 


oc 

ZD 


oiocn nnn 
3 1 3b //-00U 


on^i "7 A 

JU4/4 




ni imme! d n\ a / d pi in 

RUNNER, PWR SUP 


0"7 


omocc nn 1 

2072bb-00l 


30125 


1 


BLOCK, TERM 1 POS 


OQ 

2o 


31bl4d-U01 


on/i no 
J04U3 




BRACKET, INTERCOM 


OO 
o2 


olob/4-UUU 


onenn 


1 


FRKT, SIX GATE 


Jo 


oU/bU2-UU2 


onoco 
302bo 


1 


HIM dimo 

PIN, RING 


o4 


oiocic nnn 
olob/b-UUU 


onyi i a 
3U474 


1 


i 1 1 1\ i r— r" i v/ r~ r~\ 

HINGE, FIXED 


3b 


o135yb-001 


on on 
32129 


1 


HINGE, UPPER V7 MNST 


37 


313606-000 


30509 


1 


SHEILD, LWR BUS 


oo 
oo 


207271-000 


23897 




STRIP, CONTACT 


/I o 


o I OO42-200 


oooon 
32239 


1 


ii 1 1\ /in r- n o n» /-\ /-» iv i iv i 

JUMPER, 3 POS CONN 


VI o 

43 


313642-200 


40695 


1 


JUMPER, 9 POS CONN 


/I A 

44 


307675-040 


21390 


1 


SCREW, HEX HEAD 


45 


307260-015 


31408 


2 


RECEPTL, CLIP-ON 


A £i 

4b 


307060-001 


30712 


1 


PIN, BALL LOCK 


yi "7 
4 / 


olob/4-UUU 


oncoc 
oUbab 


a 
4 


c^~v i t r"\ i r~\/r-i iivi r"~n 

STUD, LEVELINGFT 


48 


307196-001 


30371 


9 


GROMMET, CATPLR EXT 


49 


307325-001 


23901 


4 


LVF, FT 


50 


207190-000 


12885 


2 


TAB, MALE 


51 


207286-000 


22584 


3 


JUMPER, TERM BD 


52 


313593-201 


31835 




B/M, ASM 


53 


313562-200 


31383 




HARNESS, AC-GT FANS 


54 


313582-200 


32552 




HARNESS, UPC/-5V PS 


55 


313583-200 


32821 




CBL, ASM UPC/1 2V PS 


56 


313584-200 


32294 




CBL ASM, UPC/+5V PS 


57 


313592-200 


32726 




HARNESS, SEN-PS/BUS 


58 


313663-200 


32518 




CBL ASM, INTERCOM 


59 


313594-200 


30509 




CBL ASM,GND STRAP 


60 


313587-001 


31638 




JUMPER, +5P53- BUS 


61 


313585-002 


31638 




JUMPER, P51 TO BUS 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY 


DESCRIPTION 


62 


313586-002 


31638 


1 


JUMPER, -5.2V 


63 


313720-001 


32645 


1 


JUMPER 


65 


313638-201 


31638 


1 


CBL, ASM 


66 


313639-201 


31638 


1 


CBL, ASM 


67 


313640-201 


31638 


1 


CBL, ASM 


68 


313641-201 


31638 


1 


CBL, ASM 


69 


317002-000 


20248 


1 


LABEL, CAUTION 


70 


317004-000 


15917 


4 


LABEL, WARNING 


71 


317005-000 


20248 


2 


LABEL, WARNING 


73 


317009-000 


32497 


1 


LABEL, IDEN 


74 


317019-000 


20986 


4 


LABEL, WARN, DSCNT 


75 


319380-000 


32812 


7 


LABEL, UNIT DESIG 


76 


313680-202 


31936 


1 


CD KIT, 2/6MB M0D6 


77 


313667-001 


32129 


1 


PLATE, UPPER HINGE 


79 


307005-014 


23864 


0 


ADHESIVE / SEALANT 


80 


307005-012 


23864 


0 


ADHESIVE, 1 PART 


81 


307643-006 


31785 


12 


SCREW, FLAT HEAD 


82 


307642-012 


13922 


2 


SCREW, FLAT HEAD 


83 


307641-014 


13922 


4 


SCREW, FLAT HEAD 


84 


307603-006 


21274 


49 


SCREW 832, BINDING HD 


85 


307684-008 


21274 


6 


SCREW, CAP HD.HEX 


88 


307604-008 


21274 


41 


SCREW 1032, BINDING HD 


89 


307604-028 


21274 


2 


SCREW1032, BINDING HD 


91 


307604-016 


21274 


10 


SCREW1032, BINDING HD 


92 


307743-006 


22772 


2 


SCREW TF, HXWHD 8-32 


93 


307601-006 


21274 


9 


SCREW440, BINDING HD 


95 


307400-062 


16389 


2 


NUTS, HEX 


96 


307400-014 


16389 


16 


NUTS, HEX 


97 


307950-001 


21274 


4 


WASHER, SIZE 4 


98 


307950-002 


21274 


4 


WASHER, SIZE 6 


99 


307950-003 


21274 


33 


WASHER, SIZE 8 


100 


307950-004 


21274 


79 


WASHER, SIZE 10 


101 


307951-001 


21274 


5 


WASHER, SPLIT LOCK 


103 


307951-003 


21274 


29 


WASHER, SPLIT LOCK 


104 


307951-004 


21274 


70 


WASHER, SPLIT LOCK 


106 


307604-012 


21274 


4 


SCREW1032, BINDING HD 


107 


000053-005 


14987 


22 


MOUNT, TIE WRAP 


108 


307975-002 


23328 


33 


CBL, TIE LOCKING 


110 


307950-009 


21274 


24 


WASHER, SIZE .500 


111 


307951-009 


21274 


12 


WASHER, SPLIT LOCK 


113 


307675-020 


21390 


12 


SCREW, HEX HD 


114 


307675-012 


21390 


4 


SCREW, HEX HEAD 


115 


307400-006 


16389 


4 


NUTS, HEX 


116 


307950-005 


21274 


11 


WASHER, SIZE .250 


117 


307951-005 


21274 


7 


WASHER, SPLIT LOCK 


118 


313500-102 


32604 


0 


E/M ASM, MSU MOD6 


119 


313500-360 


32518 


0 


MSU 


120 


319371-000 


30799 


2 


PIN, DOWELL 


121 


310776-001 


32651 


2 


BRACKET, DOOR LATCH 


122 


307086-001 


32104 " 


4 


NUT, PUSH-ON 


123 


319136-001 


22181 


2 


HINGE, PLATE 



(continued) 
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FigureJO-3/10-4/10-5/10-6 
MSU MOD-6 E/M Assembly 



ITEM 


PART NO. 


E/C NO. 


QTY. 


DESCRIPTION 


124 


319205-000 


32140 


4 


PLATE, LOCKING 


125 


319013-000 


23248 


2 


BRKT, HINGE 


126 


319008-000 


23388 


2 


PLATE, CATCH 


127 


319087-000 


REV-A 


2 


PIN, HINGE 


129 


307604-004 


21274 


4 


SCREW1032, BINDING HD 


130 


317950-003 


21274 


4 


WASHER, FLT M5 


131 


317951-003 


21274 


4 


WASHER, SP LK M5 


132 


307070-003 


30712 


1 


BUSHING, TELESLOPIC 


133 


313675-000 


30883 


8 


BOOT, PWR SUPPLY 


136 


000056-000 


22764 


1 


DWG FAB, P/N LABEL SQUARE 


135 


313587-002 


31638 


1 


JUMPER, +5P53-BUS 


136 


313585-001 


31638 


1 


JUMPER, P51 TO BUS 


137 


313586-001 


31638 


1 


JUMPER, P52 TO BUS 


138 


307950-033 


21274 


3 


WASHER, SIZE 8 


139 


311023-002 


30600 


6 


WASHER, NYLON WHT 


141 


313523-000 


30509 


1 


FILTER, AIR-ARRAY 


142 


313615-200 


31497 


1 


DOORASM, ARRAY MSU 


143 


313508-200 


30695 


1 


FAN ASM, LWR ARRAY 


144 


313614-200 


32784 


4 


DOORASM, ARRAY MSU 


145 


313629-001 


30580 


5 


COVER, WIRE DUCT 


146 


313629-002 


32442 


1 


COVER, RACEWAY V7 MSU 


147 


313186-000 


32441 


5 


COVER, RACEWAY V7 MSU 


148 


313629-003 


32442 


1 


COVER, RACEWAY V7 MSU 


149 


313616-200 


31645 


5 


DOORASM, MSU 


150 


313524-000 


30509 


1 


FILTER, AIR-BLO 


151 


313617-000 


30474 


1 


BRACKET, AIR FLTR 


152 


313626-200 


32679 


1 


FAN, ASM BLO 


153 


307400-064 


16389 


6 


NUTS, HEX 


154 


307107-000 


30167 


3 


GUARD, FINGER 


155 


207067-000 


31492 


3 


FAN, TARZAN 


156 


307634-016 


22230 


6 


SCREW, FILLIS.HD 


157 


307675-020 


21390 


3 


SCREW, HEX HEAD 


160 


307975-050 


REV-B 


8 


CBL, TIE MTG DEVICE 


161 


307975-007 


23328 


7 


CBL, TIE LOCKING 


162 


313561-200 


31363 


1 


HARNESS, UPR FANS 


163 


313185-002 


31638 


1 


RETAINER, BUS BAR STRAP 


164 


307603-022 


21274 


3 


SCRW832, BINDING HD 


165 


313720-002 


32645 


1 


JUMPER 


166 


307603-016 


21274 


4 


SCRW832, BINDING HD 


167 


316267-000 


23016 


1 


GRILLE, EXHAUST 


168 


307774-001 


31513 


2 


SCREW, SET 10-32X3/8 SELF-LOK 


169 


313671-001 


30835 


2 


HINGE, PLATE 


170 


313671-002 


30835 


2 


HINGE, PLATE 


171 


319136-000 


22181 


2 


HINGE, PLATE 


172 


307186-000 


30373 


0 


TAPE, SILICONE 


173 


313629-000 


30580 


0 


COVER, WIRE DUCT 


174 


307660-006 


32425 


4 


SCREW, FL HD 8-32 UNDERCUT 


175 


313680-102 


31936 


o 


CD KIT, 2/6MB MOD6 
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Figure 11-1 
EUP E/M Photo 1 (Side 1) 
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EUP 



Figure 11—1 



ITEM 


PART NO. 


E/CNO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


311508-200 


22705 




UPC ASSEMBLY 


2 


513016-203 


18346 




PCB, L. E. D. 


3 


513031-203 


31124 




PCB, Bus Margin 


4 


207045-200 


31763 




Power Supply, Type- 1 


5 


300201-009 


30361 




Filter, Air-Below P/S 
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Figure 11-2 
EUP Photo 2 (Side 2) 
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Figure 11-2 
EUP Photo 2 (Side 2) 



ITEM 


PART NO. 


E/CNO. 


QTY 


DESCRIPTION 


1 


312516-204 


31275 


1 


Door Assembly, with cut-out 


2 


312516-203 


31275 


4 


Door Assembly 


3 


309015-201 


31401 


2 


Sensor, Air 


4 


313662-200 


34314 


1 


EUP to MSU Cable Assembly 


5 


312527-000 


16344 


1 


Diffuser, Air 


6 


312539-201 


20227 


1 


Fan Assembly (3 Fans) 


7 


312542-200 


14859 


3 


Fan, 220 Volt 


8 


300201-023 


21072 


1 


Filter, Air - Bottom 


9 


216142-200 


31515 


1 


EUP to Buffer Cable Assembly 


10 


216143-200 


20792 


2 


EUP to Channel Cable Assembly 




Figure 1 1—4 
EUP E/M Assembly (2 of 2) 
311504-100 
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EUP E/M Assembly 




ITEM 


PART NO. 


c/C IMU. 


□TY 


DESCRIPTION 






30932 




MAIM CD IID * 

MAIN rn, Ur 


i 
i 


t 1 1 ro^ 900 


21738 


1 


/"'LI ACCIC 1 ID 

OHAbblb, Ur 


9 


t.19R41-900 


22144 


1 


CDAMC MCPU 

r nAMb, MbL-H 


3 


90704R-om 


30785 


1 


DC DIA/D CI IDDI V 
ro, rWn oUrrLY 


4 


?oi07Q.ooo 

OU lv / 57 UUU 


30385 


1 


Pn\/CD DIA/D CDI V 


14 


307Q7R-019 


23328 


3 


ppi tic i nri/iwr 


15 


3071Q6-009 


oOo/l 


7 


f^DflMMCT PATDI D CVT 

unUMMb 1 , OA I rl_n ca 1 


17 


317603-010 


21274 


20 


ouncvv, TIL nu MO 


18 


317603-008 


21274 


16 


CPRCIAI pi |_in MKY 1 A 
oOnCVV, rLnU I VI OA I'f 


22 


317676-030 


21274 


2 


cprcia/ Mm 
. ov^n tvv, ivi I u 


23 


3 1 7950-003 


21274 


34 


\A/ACUCD CI T MC 

VVAonbn, rL I Mo 


26 


317950-006 


21274 


4 


1A/ACLICD CI T MCTDir* 

WAonbn, rL I .Mb I nIL. 


27 


317951-003 


21274 


34 


VMACUCR CD I V MR 
vVMonc.n, or l_lx MO 


29 


317951-006 


21274 


2 


XA/ACUCD CDI T I IS MC 

WAoribn, orLI .LK.Mb 


30 


3 1 7400-006 


21274 


2 


Ml ITV UCV HCTDir 

IMU I A, MbA, Mb I nIL- 


31 


t.1 1 R04.1 nn 

O 1 1 OU'r 1 UU 


30932 


REF 


MAIM CD IID 

MAIN rn, Ur 


?9 


*3 1 1 R04-9R0 


20895 


1 


HAnNEbb, ROUTING UP 


JJ 


^i7Rm ni4 

O I / OU 1 "U 1 H 


21274 


4 


bL-nbW, rL HD M3 


?4 


t.17Qri nm 

O 1 / J7U 1 -UU 1 


21274 


4 


1A/AOLICD OO 1 IS MO 

WAbnER, bP LK M3 


?R 


O 1 /tJOU'UU 1 


21274 


4 


U/ACUCD CI T MO 

WAbnbn, r L 1 Mo 


?.fi 


T.07Q9R-001 

OU/*7^0 UU 1 


16356 


4 


CDAfCD CIDCD 

orAUtn. rlBbn 


o / 


T.00T.79-000 


30322 


2 


D D 1ST OA TC C 1 1 DT 

□ nl\ 1 , uA 1 b bUr 1 . 


oo 


T.19070 000 


22628 


1 


bUrrUn 1 , bENbOR MT 




ononi r 9m 

oUcJU I o-zu I 


30169 


2 


SENSOR, THERMAL 


40 


OOOORT. 004 


14987 


2 


MOUNT, TIE WRAP 


41 


907904-000 


15971 


1 


BLULK, TERM 


49 


907940-000 

£.\Ji iHU UUU 


22581 


1 


CTDID MADI/tD 

b 1 KIP, MARKER 


43 


317609-014 


21274 


4 


COD CIA/ till A 

bL-nbW, M4 


44 ' 


317601-00R 


21274 


3 


CPDCMI MO 

oOnbW, Mo 


45 


307975-001 


23328 


2 


poi tic i r\r^\s i \\r* 


49 


31 1504-9 R0 


30449 


1 


1 ADCI IMCTI 1 1 /D 

LAbbL, INb 1 L U/r 


50 


31 1R0R-900 


22705 


1 


HDP/CIID C Mil ACM 

UrwtUr, b/M AbM 


51 


315143-000 


22924 


1 


BRACKET, CONNECTOR 


52 


315145-000 


30361 


1 


BRACKET, CONNECTOR 


53 


311504-650 


21382 


REF 


SPC FUNCTNL FXT UP 


54 


207190-000 


12885 


1 


TAB, MALE 


55 


317101-000 


30935 


1 


LABEL, WIRE LIST 
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